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PART III 
Stores Purchase 


Agriculture Development and Farmers Welfare Department 


ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 


നമ്പർ എ . ഇ . ( 2 ) 755 / 2019. 


2019 ഡിസംബർ 4. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ആലപ്പുഴ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജില്ലാകൃഷിത്തോട്ടം, മാവേലിക്കര 


യിലേക്ക്മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 


ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഓരോ ഉപകരണത്തിനും പ്രത്യേകം ക്വട്ടേഷനുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. ക്വട്ടേഷനുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിൽ 


ബന്ധപ്പെട്ട സാമഗ്രികളുടെ ലഘു വിവരണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ബന്ധപ്പെട്ട പർച്ചേസിംഗ് ഓഫീസറുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ 


ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ക്വട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 30 - 12 - 2019, 2 മണിവരെ. വൈകി എത്തുന്ന 


ക്വട്ടേഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ക്വട്ടേഷനുകൾ 30 - 12 - 2019 , 2.30 - ന് ഹാജരുള്ള വിതരണക്കാരുടെയോ അവർ രേഖാമൂലം 


അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏജന്റിന്റേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


കമ 
നമ്പർ 


ആവശ്യമായ ഉപകരണം 


എണ്ണം 


Supply Errection & trial run of Slicing machinery for Topioca- 6302 A2010 coomlolos 
പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന Electric slicer suitable for topica slicing for frying and drying . 


Supply Errection & trial run of Turmeric pulveriser having 7.5 Hp motor with Ms parts 


Supply Errection & trial run of Pulverser for Jackfruit and Tapioca stailnless steel parts, 
operated with 3 Hp motor 


Supply Errection & trial run of Deep freezer -regulating tamp between -2 to -30C Capacity 
-750 Ltr. having wheel and stopper 


Supply Errection & trial run of RO Plant 100 Ltr./Hr. 


Supply & trial run of Digital Balance Double display with rechargable back up 2 Gm 
accuracy measuring up to 20 Kg. 


Supply trial run of Heavy duty Platform Balance Double Display accuracy 10 Gm 
Weighting Capacity up to 150 Kg . 


Supply Errection & trial run 0 - 100 brick Digital retractometer 


Horizondal Band sealing Machine for plastic films Digital Temperature controller VFD for 
speed regulation Sealing speed 10 /m Sealing width 6 -12mm , Temperature range 0 -250°C 


ക്വട്ടേഷനുകൾ നൽകേണ്ട സ്ഥലം- ആലപ്പുഴ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
സനാതനപുരം പോസ്റ്റ്, കളർകോട്, ആലപ്പുഴ. 


ക്വട്ടേഷൻ ഷെഡ്യൂളുകൾ ആലപ്പുഴ കളർകോടുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് (കൃഷി) എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 4- 12 -2019 -ാം തീയതി മുതൽ എല്ലാ പ്രവത്തി ദിവസങ്ങളിലും 30 - 12 - 2019 -ാം തീയതിയിൽ പകൽ 1 മണിവരെയും ലഭിക്കുന്ന 
താണ്. പ്രസ്തുത യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പരീക്ഷണത്തിനു ശേഷമേ ക്വട്ടേഷൻ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ ക്വട്ടേഷനുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ, 
കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി), 

ആലപ്പുഴ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ . ഇ . (2 ) 755 / 2019. 


2019 ഡിസംബർ 4. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ആലപ്പുഴ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജില്ലാകൃഷിത്തോട്ടം, മാവേലിക്കരയി 
ലേക്ക് മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് അംഗീകൃത 
ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ, കമ്പനികളിൽ നിന്നോ, മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സാമഗ്രികളുടെ ലഘുവിവരണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും ബന്ധപ്പെട്ട 
പർച്ചേസിംഗ് ഓഫീസറുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
31- 12 -2019 , 2 മണിവരെ. വൈകിഎത്തുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 31- 12 -2019 , 2.30 - ന് ഹാജരുള്ള 
വിതരണക്കാരുടെയോ അവർ രേഖാമൂലം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏജന്റിന്റേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
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കമ 


കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ 

വിവരണം 


എണ്ണം നിരതദ്രവ്യം ടെൻഡർ പണി തീർക്കേണ്ട 

(R ) ഫാറത്തിന്റെ വില കാലാവധി 


നമ്പർ 


Supply Errection & trial run of machine for extracting 


1 


6 ,250 


500 + GST 


15 ദിവസം 


pulp from Mango and Jack fruit Motor-2 HP , SS304 -Body, 


Nylon - Brush , 1. 20mm -Seive , Capacity -70- 100Kg/hr. 


1 


5 ,000 


500 + GST 


15 ദിവസം 


Supply Errection & trial run of Soutiner with capacity 
100Kg/hr . Material SS -304 , Energy Source- LPG , Power- 1 
HP Motor, Tilting type thermionic fluid -inside 


Dozer Stainless Steel 304 Material 1/2 HP - Power for 


1 


5 , 000 


500 + GST 


15 ദിവസം 


motor capable of filling 20 -25 bottles/minuts capacity 


not less the 20 Ltr. 


Homoginizer for Juices Motor-2HP, Material SS304 , 1 


6 ,000 


600 + GST 


15 ദിവസം 


Double stage type 


നൽകേണ്ട സ്ഥലം: ആലപ്പുഴ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, സനാതനപുരം 


പോസ്റ്റ്, കളർകോട്, ആലപ്പുഴ- 688 003. 


ഓരോ കാർഷിക യന്ത്രത്തിനും പ്രത്യേകം ടെണ്ടറുകൾ നൽകേണ്ടതാണ്. കവറിന്റെ പുറത്ത് മെഷിനറികളുടെ പേര് 


രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ആലപ്പുഴ കളർകോടുള്ള കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 


കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 4 - 12 - 2019 തീയതി മുതൽ എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിലും 31- 12 - 2019 - ന് പകൽ 1 മണി വരെയും 


ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും നിശ്ചയിച്ച ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ 


വില ചരക്ക് സേവന നികുതി അടക്കം ഈ ഓഫീസിൽ അടച്ച് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 


അധിക പകർപ്പിന് ചരക്ക് സേവന നികുതിയടക്കം പ്രത്യേക വില അടക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതികയുടെ വില യാതൊരു 


കാരണവശാലും മടക്കികൊടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് പ്രതിക അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കു മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും ആയത് കൈമാറ്റം 


ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി) എന്ന പേരിലടച്ച് നിശ്ചിത തുകയുടെ ബാങ്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് 


നിരത ദ്രവ്യമായി ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത നിരത ദ്രവ്യമില്ലാത്തതും താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്നതുമായ 


ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പം പ്രാഥമിക കരാർ ? 200 - ന്റെ മുദ്ര പത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 


പൂരിപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . (പസ് ത യന്ത ങ്ങ ളുടെ പ്രവർത്തന പരീക്ഷ ണ ത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ ടെണ്ടർ 


സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ (കൃഷി). 
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[PART III 


KERALA GAZETTE 
Collegiate Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 01/2019 - 20 / പ്ലാൻ/ പി. എ . സിസ്റ്റം. 

2019 ഡിസംബർ 11. 
- കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജിലേക്ക് ഏകദേശം 3 2,93,076- ന്റെ പി . എ . സിസ്റ്റം 
വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ടെണ്ടറുകൾക്ക് പുറത്ത് “ ടെണ്ടർ നമ്പർ 01 / 2019 - 20/ പ്ലാൻ പി . എ . സിസ്റ്റം എന്നെഴുതി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ്, ഈസ്റ്റ്ഹിൽ, കോഴിക്കോട്- 5 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


ടെണ്ടർ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി 11 -12 - 2019, 10 മണി. 


ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും - 1-1-2020 , 5 മണി. 


ടെണ്ടറുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 3- 1-2020, 11 മണി. 


ടെണ്ടർ വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 1-1-2020 , 3 മണി. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില ? 900 + 1 108 (12 % G. S. T.) = x 1,008. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ( ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ) - ? 450 + { 54 (12 % G.S . T.) = ? 504. 


ഫോമുകൾ ലഭിക്കുന്നതും ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ ആളിന്റെ വിലാസം- പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . കോളേജ് ഓഫ് 
ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കോഴിക്കോട്, ഈസ്റ്റ്ഹിൽ, കോഴിക്കോട്- 5. 


- മറ്റു വിവരങ്ങൾ 


- ദർഘാസ് ഫോമുകൾ, ഗവ . ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ്, ഈസ്റ്റ്ഹിൽ, കോഴിക്കോട്- 5 ഓഫീസിൽ 
നിന്ന് പണമായി നേരിട്ടോ മണിയോർഡറായോ സപ്ലെയറുടെ ലെറ്റർ പാഡിൽ അപേക്ഷിച്ച് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. 


മണിയോർഡർ മുഖേന ആവശ്യപ്പെടുന്നവർ ഫോമുകൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കവറും പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പും 
അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. 


3 . 


ദർഘാസുകൾ അയച്ചു തരുമ്പോൾ ? 200 - ന്റെ കേരള ഗവ . മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു സമ്മതപത്രം ദർഘാസ് ഫോമിൽ 
വിവരിച്ച് പ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരക്കുകൾ നൽകുമ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ വിലകളും നികുതിയും കടത്തുകൂലിയും മറ്റും കോളേജിന്റെഈസ്റ്റ്ഹിൽ 
ഓഫീസിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ചെലവുകൾ സഹിതമാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 


ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യമായി ? 2,931 ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


സാമ്പിളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 


വൈകി കിട്ടുന്നതും, സീൽ ചെയ്യാത്തതും നിരതദ്രവ്യമില്ലാത്തതും മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസുകൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഒറിജിനൽ കോപ്പിയിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോമുകൾ ഒരു കാരണവശാലും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . 
ദർഘാസ് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആകെതുകയുടെ 5 ശതമാനം സെക്യൂരിറ്റി തുകയായി ഡിമാന്റ് 
ഡാം നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ ? 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതും നൽകേണ്ടതാണ്. 
കരാർ അനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ ദർഘാസിൽ പറഞ്ഞപ്രകാരം നിശ്ചിത അളവിലും ഗുണത്തിലും മാതൃകയിലും ആണ് 
സപ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എഴുതി നൽകേണ്ടത്. 


ദർഘാസ് ഫോമുകളുടെ വില ഒരു കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല . 


ഇതിൽ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ കാണിച്ച് സീരിയൽ നമ്പറുകൾ മാറ്റാൻ പാടുള്ളതല്ല . 


ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ( നിരതദ്രവ്യമായും, സെക്യൂരിറ്റി തുകയായും നൽകാനുള്ളത്) പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . ഫിസിക്കൽ 
എഡ്യൂക്കേഷൻ കേളേജ്, ഈസ്റ്റ്ഹിൽ, കോഴിക്കോട് എന്ന പേരിൽ എടുക്കേണ്ടതും എസ്. ബി. ഐ . മലാപ്പറമ്പ് 
ബ്രാഞ്ചിൽ മാറാവുന്നതും ആയിരിക്കണം. 
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No . 01/2019 - 20/Plan /PA System . 


11th December 2019 . 


2 , 93 ,076 ( Two Lakh Ninety Three 


Sealed tenders are invited for the supply of PA System for an amount of 
thousand and Seventy six only ). 


The tenders should be superscribed as “ Tender No. 01/2019 - 20 /Plan PA System ” addressed to the Principal, 
Govt. College of Physical Education , East Hill, Kozhikode -5 . The prescribed tender forms purchased from the College 
Office. 


Date and time of tender issued form — 11- 12 -2019, 10 a. m . 


Last date and time of receipt of tender forms — 1- 1-2020 , 5 p . m . 


Date and time of opening of tender _ 3- 1-2020 , 11 a. m . 


Closing date and time of sale of tender forms — 1 - 1 -2020 , 3 p. m . 


Cost of tender form — 


900 + 


108 (12 % GS. T.) = 


1, 008 . 


Duplicate if required by the party — 


450 + 


54 (12 % G .S . T.) = 


504 . 


Address of the officer from whom tender forms will be had and to whom tenders are to be addressed — Principal , 
Govt. College of Physical Education , Kozhikode-5 . 


Other Defect 


1. 


Tender forms will be sold on demand with application either by cash remittance at this Office / M . O . etc . 
Cheques and IPO are not accepted . 


2. 


Covers and sufficient postal stamp should be enclosed by the firms who required the tender forms through 


postal. 


Every tender should be accompanied by an agreement detailed in the tender form in Kerala Govt. Stamp 
Paper worth 200 . 


4 . 


The quoted for each and every terms should be the total cost including all taxes , duties and freight charges 
for delivery at Govt. Physical Education College , East Hill, Kozhikode- 5 . 


5 . 


Every tender should be accompanied by an EMD * 2,931 by DD . 


6 . 


Samples, on demand should be produced at the tenderers expense. 


7. 


Late, Un- sealed , Unsigned without EMD and without agreement as shown ( 3) P above will be rejected . 


8 . 


The tender should be submitted in the original copy of the tender form issued from this office. 


9 . 


The tender forms are not transferrable . 


10 . 


Successful tender should have to execute an agreement for the fulfillment of the contract in Kerala 
Government Stamp Paper worth 200 along with an SD of 5 % of the total cost. 


11. 


Cost of tender form will not be refunded . 


12 . 


Serial No. of the items should not be changed under any circumstances. 


13. 


EMD /SD will be accepted by DD payable at SBI, Malaparamba, Calicut. 
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LIST OF ITEMS 


Sl. No. 


Item 


Specifications 


Amount per Unit 


Total 


Quantity 

(3) 


(5 ) 


(6 ) 


(1) 
1 


(2) 
Speaker System 


4 


Type 


2-Way Speaker 
Monitor 


16127. 12 


76120 .00 


Power Output (RMS/ 
Peak ) Watts 
Frequency Response (Hz) 
Impedance ( 12) 
Sensitivity (I wm lm ) dB 


350/700 
65 -18000 
8 
98 


Max SPL . (dB ) 


129 


LF Driver Size 


12 " Woofer , 
4 " Voice Coil 


HF Driver Size 


1" Exit . 
1.75 " Voice Coil 


Input Connector 

Speakon 
Dimension (W x D x H )mm 379 x 376 x 631 
Net Weight (Kgs.) 


Speaker System 


19915 .25 


46999 . 99 


Type 

Sub - Woofer 
Power Output 
(R Peak ) Watts 

800 / 1600 
Frequency Response (Hz) 39- 150 
Impedance (92) 

8 
Sensitivity (1 w @ Im ) dB 98 
Max SPL (dB ) 

126.5 
LF Driver Size 

1 x 18 " Woofer, 
4 " Voice Coil 


HF Driver Size 


Input Connector 


2 x Speakon & 
2 x 14 " Jack 


Dimension (W D H )mm 585 x 565 x 665 


Net Weight (Kgs.) 


46 


3 


2 


28899. 00 


68201.64 


Duel Channel Power 

Amplifier 


2400 Watts 
Stereo /Mono 


822 : 2 x 250W 


422 : 2 x 475W 
292 : 2 x 675W 
822 : 950 W 
422 : 1350 W 


Bridged Output 


| THD + N 


< 1.0 % 
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(1) 


(2) 


(4) 


(5) 


(6) 


Frequency Response (-1 dB ) 20 - 20 ,000 Hz 


Power Bandwidth 
(0 .5 % THD ) 


20 - 20 , 000 Hz 


Input Sensitivity 


OdBm (775mV) & 
4dBu ( 1.23V ) 
(selectable ) 


Input Impedance 


10k Unbalanced , 
20k Balanced 


S /N Ratio 


> 95 dB 


> 65dB at IkHz 


Channel Separation 
Damping Factor 


400 : 1 (82) 


Slew Rate 


35V /s 


Protections 


Temperature , DC , 
RFI, Short Circuit, 
Overload , Built-in 
Limiter , AC: Fuse 20 
Amp. ( T 20AL ); + DC : 
Fuse 2x20 Amp. 
( T 20AL ) for each 
Zone , EDC : Fuse 2x 
3 Amp. ( T 3A L ) 
2x XLR , Stereo Phone 
Jack 6 .3mm 


Input Connectors 


Outpur Connectors 


Speakon 4 - Way, Heavy 
duty Binding Post for 
each channel 


Cooling 


Variable Speed DC 
Fan with Temperature 
Sensing 
2x 41 Step Level 
Attenuators 


Front Panel Controls 


Indicators 


Power ON , Signal 
Clip , Temperatures, 
Protect ( Ch . A & B ) 
2700VA @ 220 
240V ~ 50 /60Hz 


Power Consumption 
(Rated ) 


Dimensions 


W482 x H153 x 
D550mm 


Weight 


28.70Kg. 


4 


2 way stereo active 


1 


Input Impedance 


20K 12 , Balanced 


4838.98 


5709.99 


cross over 


Output 


0 .775V /600 12 , 
Max 7V 


Level/Impedance 


Balanced 
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(1) 


(2) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


S /N ratio 


90dB 


Crossover frequency 
range 


60Hz, 90Hz, 
120Hz, 200Hz, 280Hz 


THD 


< 0 . 1 % 


Low Cut 


- 3dB @ 50 Hz 


OdBu 


18dB / octave 


Input sensitivity 
Slope (Low , Mid , High ) 
Power supply 
Dimension (W D X 
H ) in mm 
Net Weight (Kgs.) 


230V /50Hz 
482 x 132 x 
44 (1U ) 


2 .7 


5 


Wired Microphone 


Electric condenser 


4991.53 


5890 .00 


Capsule Type 
Frequency Response 
Polar Pattern 


30Hz- 18KHz 


Cardioid 


Sensitivity 


- 36dB 


Impedance 


7522 


Connector 


XLR 


Power 


+ 48V Phantom 
Power/ 2 AAA 
Batteries 


Requirement 


6 


Active Loudspeaker 


16769 .00 


19787 .42 


Power Output 
( Bi- Amp ) 


LF : 275w RMS at 
1 % THD Class H , 
HF : 50w RMS at 
1 % THD Class AB 


Output Regulation 


< 0 .5dB , no load 
to full load at 1 kHz 


Input Channels 


INPUT- 1: MIC 20m 
V / 3k 2 balanced , 
LINE : 775mV/10k12 
balanced , INPUT- 2 : 
LINE ( Jack ) 250m 
V /20k 2 balanced , 
RCA : 250mV (L & R ) 
10k12 


Frequency Response 
Crossover Frequency 


50- 20 ,000 Hz + 3dB 
2kHz, Filter Slope 
24dB per octave 
60dB 


Signal to Noise Ratio 
Tone Controls 


Bass : + 5dB at 
100Hz , Treble : 
+ 5dB at 10kHz 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6) 


Output 


(a ) Loop through 
(INPUT-1): 20mV 
or 775mV 


(b ) Mixed Output 
(1+ 2 ) : 775mV/1k2 


Protection 


DC : Fuse 2 x 6A 
( T 6A L ) AC : Fuse 
1 x 4A ( T 4A L ) 


Power Supply 


AC : 220 - 240V 
50/60 Hz 


AC Power Consumption 


375VA 


Dimensions 


W385 x H585 x D305 mm 


Weight 


20 .80Kg. 


Sound Mixer 


Mic (Gain Min /Gain Max) -5dBu / -60dBu 


17601.69 


20769.99 


Line (Gain Min /Gain Max ) +6dBu /-40dBu 


Main Output level 
(Nominal /Max ) 


+ OdBu (0 .775V RMS )/ 
+ 20dBu (7.75V RMS) 


Frequency Response 


20Hz to 20KHZ 
(+ 0 /- 3 dB ) 


Total Harmonic Distortion < 0 .03 % 


Signal to Noise Ratio 


-85dB 


Clip indication 


4 dB prior to true clip 


Equalisation 


+ 15dB @ 


( Treble /Mid /Bass ) 


12KHz/2 .5KHz/80 Hz 


EFX 


Delay with repeat 


AC 240 V / 50Hz 


Power Supply 
Dimensions ( W x D x 
H in mm ) 


410 x 335 x 115 
410 x 


Net Weight (Kgs.) 


4 .8 


8 


2541.53 


8997.01 


Wired Dynamic 
Microphone 


Dimensions Ø 48 x L 180mm 
Connector XLR - 3 


Frequency Response 
(Microphone) 55 - 16000 Hz 
Transducer principle---Dynamic 


Pick -up pattern ....Cardioid 
Nominal Impedance .... 30092 (at 1 kHz) 
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(1) 


(2 


) 


(4) 


(3) 


Min . terminating impedance .... 1 k 2 


Sensitivity.... 1.8mV/Pa ( free field , 
no load at 1 kHz) 


Weight w /o cable.....330g (0 .73 lbs ) 


Temperature Range..... 0°C .....+ 40°C 
( + 32°F ..... + 104°F ) 


9 


6 


550 .85 


3900 .01 


Micro phone cable 
(XLR to XLR ) 10mtr 


9 . XLR M to Angled XLR F Cable 
Ideal for Live Sound & Performance 
95 % Duel -Spiral Shield Twin 
Conductive PVC Inner Shields 


10 


Wall Mount Bracket 


4 


1250 


5900 


90 MTR 


76 .27 


8099.87 


Speaker cable 
(2.5 sqmm ) G 


60mtr 


59 .32 


4199.85 


Speaker cable 
laying in conduit 


13 


Ntetrack 17u /600 / 

800 /rack 


Basic Frame Steel folded 15667.97 

18500 .00 
Construction Welded or CKD 
Top & Bottom Cover Welded to Frame 
with Cable entry exit cut outs 
Front Door Lockable Toughened 
Glass Door OR Lockable 
Perforated steel Door 
Rear Door Lockable Steel Door-Plain /Vented / 
Perforated 19 " Mounting Angle Formed Steel 
Std . Equipment Mounting DIN Std . 10mm 
Sq. Slots 
Standard Finish Powder coated 
Standard Colour Grey & Off White OR Black 
Standard Mounting Caster wheels (2 with Brake 
& 2 without Brake) OR Levelers OR Plinth 
Rack Standard Conforms to DIN 41494 or 
equivalent standard 
Static Load 350Kgs with casters, 750 Kgs with 
Levelers/Plinth 


Total 


293074 .69 


Govt. College of Physical Education , 
Kozhikode-5 . 


( Sd .) 
Principal. 
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Forest Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി - 3080 / 2019 . 

2019 ഡിസംബർ 6. 


താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവെച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 

കൊ ള്ളു ന്നു . ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ താഴെ ഒപ്പു വെച്ച 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 27 - 12 -2019 മുതൽ 
30 - 12 - 2019 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണിയോർഡറായോ ( മടക്കികൊടുക്കുന്നതല്ല ) 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ യി രി ക്കും . 
ദർഘാസുകൾ 30-12 - 2019 , 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണി ക്ക് താഴെ ഒപ്പുവെച്ച 
ഉദ്യോ ഗ സ്ഥന്റെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ വെച്ച് ഹാജ രു ള്ള 
ദർഘാ സു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ ദർഘാ സ് റന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. നിശ്ചിത ദിവസംഎന്തെങ്കിലും 
കാര ണ വശാൽ ടെണ്ടർ നടക്കാ തി രു ന്നാൽ 31 - 12 - 2019 - ന് 
നിശ്ചിത സ്ഥ ലത്തും സമ യത്തും വീണ്ടും ടെണ്ടർ 
നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 

- ജോലിയുടെ പേര്- കരിമല റെയിഞ്ചിലെ മാളികകൂട്ടാളി 
ക്യാമ്പ് ഷെഡ്ഡിന് ചുറ്റും സോളാർ ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തി 

അടങ്കൽ തുക - Y 1,20, 000 
നിരതദ്രവ്യം ? 13,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 520 + ജി എസ് റ്റി 


No. D -3080/2019 . 

| 6th December 2019 . 
Competitive tenders in sealed cover are invited from 
the eligible registered contractors of the PWD, Kerala for 
the works scheduled below . The interesting tenderers 
should sumit tenders in prescribed tender forms with the 
name of the work superscribed . The tender forms will be 
issued from the office of the undersigned on working 
days from 27 - 12 - 2019 to 30 -12- 2019 . ( upto 1 p. m .) on 
application in writing and on payment of the value of 
documents ( non refundable ) either in cash or by money 
order. The tenders will be accepted upto 3 p.m . and the 
tender will be opened 4 p.m . on 30 - 12 - 2019 at the office 
of the undersigned in the presence of tenderers who 
choose to be present. If the tender could not be held on 
30-12 -2019 , it will be held on 31 -12 - 2019 at the same place 
and time. 

Name of work — Cost of Supply and Installation of 
Solar power Fence around at malikakootali camp shed 
under Kothala section of Karimala Range during 2019 -20 

PAC 7 1 ,20 , 000 


EMD X 3000 


ജോലിതീർക്കേണ്ടി പരമാവധി സമയം - 1 മാസം 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പുവെച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 27 -12 -2019 
മുതൽ 30 - 12 - 2019 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസിനോടൊപ്പം ? 200 - ന്റെ കേരള 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ പ്രവർത്തിക്കും ബാധകമാണ്. നിശ്ചിത നിരതദ്രവ്യം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ ജോലിയുടെ പേരും 
കരാറുകാരന്റെ പേരും പൂർണ്ണ മേൽവിലാസവും ആലേഖനം 
ചെയ്ത് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അപൂർണ്ണവും നിശ്ചി ത സ മ യത്ത് ലഭി ക്കാ ത്ത തു മാ യ 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


Cost of tender form - 3 525 + GST 
Maximum Time of complection — 1 month 

The tender forms and other particular and details can 
| be had from the office of the undersigned from 27 - 12 - 2019 
- to 1 p . m . on 30 - 12 - 2019. The tenderers should submit a 
preliminary agreement on Kerala stamp paper worth 200 
along with the tenders . All other conditions are as 
usually followed in the PWD , Kerala . Tender documents 
issued are not transferable. The EMD should be endorsed 
in favour of the undersigned and should clearly show the 
name of the work and name and address of the tenderers. 
Incomplete and defective tenders will be summarily 
rejected . 


Adress 
Deputy Director, 
Parambikulam Tiger Reserve , Thunacadavu P.O . 
Anappady, Palakkad-678 661 
Phone -04253 245005 
Address - w .w .w .forest, kerala .gov.in 


മേൽ വിലാസം 

ഡെപ്യൂട്ടിഡയറക്ടർ 
പറമ്പികുളം, കടുവാസങ്കേതം, തൂണക്കടവ് പി. ഒ., 
ആനപ്പാടി, പാലക്കാട്- 678 661 
Phone 
Address -w .w .w .forest, kerala. gov. in 


Special Condition 


Supplied materials is to be tested against 
specification and certificate to the effect issued by a 
reputed institution to be provided by contractor. 


പ്രത്യേക നിബന്ധന 


സപ്ലേ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 
അ നു സ രി ച്ചുള്ളതാണോ യെന്ന് പരിശോധിച്ച്, ആയതു 
സംബന്ധമായ സാക്ഷ്യപത്രം ഒരു അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ലഭ്യമാക്കി കോൺട്രാക്ടർ, സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Office of the Deputy Director, 
Parambikulam 
Tiger Reserve . 


- S . VYSAK , IFS 
Deputy Director. 


503 


1452 


KERALA GAZETTE 


[PART III 


Irrigation Department 


E - TENDER NOTICES 


(1) 
No . CE (MECH )/ T/ 22 /2019 -20 . 


10th December 2019 . 


The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department , 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e -tender from the original manufacturer or 
their authorized dealers for the “ Supply of 50HP HCL and 
75HP gear pump for KMML.” 


(b ) Scanned copy of family curve , performance 

curve etc . should be attached . 
3. E -payment form duly filled and signed . 
4. Proof of original manufacturers /authorized dealers 

attested copy of same. 
5 . Scanned copy of preliminary agreement executed in 

Kerala Stamp Paper worth 200 . 
6 . EMD exemption certificate ( if any ) should be 

submitted online. 
7. Other details if any required to be furnished in the 

special condition . 
8. Form No. 14 duly filled and signed . 
9 . Tender notice and Special condition of tender duly 

signed . 


In accordance with respective specification for 
supply of pump set as shown in tender schedule of this 
tender document, the tender is to be submitted as 
e - tenders through http ://etenders.kerala . gov.in . Since this 
is an e -tender, only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their own digital signature 
certificate (DSC ) can participate in the tender. e- Tender 
document and other details can be obtained from the 
above portal. 

Cost of tender documents — 2,500 + 18 % as GST 
( Total * 3,000). 


Document sale starting date and time — 11- 12 - 2019 at 
10 a . m . 


Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening . The 
bidders shall submit the hard copy of the bid containing 
the documents as noted in the above paras in sealed 
envelope . The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD , 
Mechanical, O /o the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram should reach in this Office on or 
before the time specified above. The envelope should be 
superscribed with tender No., due date and name of work . 

Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD , 
Mechanical, O /o the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place . 


EMD (Online payment) — 


22,000 . 


Date and time of commencement of online bid 
submission — 11 - 12 - 2019 at 11 a. m . 


Date and time of closing of online bid submission 
8 - 1- 2020 at 5 p . m . 


Date and time of opening of bid — 10 - 1 - 2020 
at 2 . 30 p . m . 


The right to accept or reject of e - tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, Mechanical, PWD , 
Thiruvananthapuram . 


Bidders shall remit the tender document 
fee and EMD using the online payment option of 
e - procurement system only . Bidders are advised to 
visit downloads section of e -procurement website 
http ://etenders.kerala. gov.in for detailed instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBI or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online. 


The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of 
network issues, Traffic congestions etc . In this regard , 
the department shall not be responsible for any kind of 
such issues faced by the bidder. All the rules related to 
tender in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e-tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender. 


1. BOQ duly filled up and signed . 
2 . Technical data sheet duly filled up and signed . 


(a ) If any more information to be furnished , 

separate data sheet shall be attached for 
additional information . 


The bidder should have the GST registration and the 
registration number should be furnished in the tender 
documents . 
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No . CE (MECH )/ T/23/2019-20 . 11th December 2019. 

The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer , Mechanical, PWD , Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e- tender in single cover system from the 
original manufacturer or their authorized dealers or for the 
“ Supply, Installation and Trial operation of Pulse Velocity 
Instrument with Touch Screen to C & S division of KHRI, 
Trivandrum ” . 


In accordance with respective specification for 
supply and trial running of the machines as shown in 
tender schedule of this tender document, the tender 
is to be submitted as e -tenders through 
http ://etenders.kerala.gov.in . Since this is an e -tender, only 
those bidders who have enrolled in the above portal with 
their own digital signature certificate (DSC ) can participate 
in the tender. E -tender document and other details can be 
obtained from the above portal. 

Cost of tender documents — * 1 ,200 + 10 % ( Total 
1,400 ). 

Document sale starting date and time— 12 - 12 - 2019 at 
10 a . m . 


Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening. The 
bidders shall submit the hard copy of the bid containing 
the documents as noted in the above paras in sealed 
envelope . The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD 
(Mechanical), Thiruvananthapuram should reach in this 
office on or within 3 days after bid opening. The 
envelope should be superscribed with tender No., due 
date and name of work . 

Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD (Mechanical), 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place . 

The right to accept or reject of e - tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, (Mechanical) PWD , 
Thiruvananthapuram . The bidder is advised to submit the 
bids well before the stipulated date and time to avoid any 
kind of net work issues. In this regard , the department 
shall not be responsible for any kind of such issues faced 
by the bidder. All the rules related to tender in Irrigation 
Department along with the rules and regulation prescribed 
for e - tenders by the Government of Kerala shall be 
applicable to this tender. 


(3) 


EMD (Online payment) — 6 ,000 . 

Date and time of commencement of online bid 
submission — 12 - 12 - 2019 at 11 a. m . 

Date and time of closing of online bid submission 
18 -1 -2020 at 5 p . m . 

Date and time of opening of bid — 20 - 1 - 2020 
at 2 p . m . 

Bidders shall remit the tender document 
fee and EMD using the online payment option of 
e - procurement system only. Bidders are advised to 
visit downloads section of e - procurement website 
http ://etenders.kerala . gov.in for detailed instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBI or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online . 

1. BOQ duly filled up and signed . 
2 . E -payment form duly filled and signed . 
3. Proof of original manufacturers/authorized dealers 

attested copy of same. 
4 . Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
5 . EMD exemption certificate (if any ) should be 

submitted online . 
6 . Other details if any required to be furnished in the 

special condition . 
7 . Form No. 14 duly filled and signed . 
8 . Tender notice and Special condition of tender duly 

signed . 


No . CE (MECH )/T / 24 /2019 - 20 . 11th December 2019 . 

The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department , 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e- tender in single cover system from the 
original manufacturer or their authorized dealers or for the 
“ Supply, Installation and Trial Operation of Advanced 
Rebar Locator and Cover Meter to C & S division of 
KHRI, Trivandrum ” . 


In accordance with respective specification for 
supply and trial running of the Machines as shown 
in tender schedule of this tender document, the 
tender is to be submitted as e -tenders through 
http ://etenders.kerala .gov.in . Since this is an e-tender, only 
those bidders who have enrolled in the above portal with 
their own digital signature certificate (DSC ) can participate 
in the tender . E -tender document and other details can be 
obtained from the above portal. 

Cost of tender documents — 1 ,400 + 10 % ( Total 
1,600 ). 


Document sale starting date and time — 12 - 12 - 2019 
at 10 a . m . 


Gaz . No . 51/ 2019 /DTP (Stores Purchase ) . 
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EMD (Online payment) 7,000 

Date and time of commencement of online bid 
submission — 12 - 12 - 2019 at 11 a. m . 

Date and time of closing of online bid submission 
18 - 1-2020 at 5 p . m . 


The right to accept or reject of e-tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer , (Mechanical) PWD , 
Thiruvananthapuram . The bidder is advised to submit the 
bids well before the stipulated date and time to avoid any 
kind of network issues. In this regard , the department 
shall not be responsible for any kind of such issues faced 
by the bidder. All the rules related to tender in Irrigation 
Department along with the rules and regulation prescribed 
for e - tenders by the Government of Kerala shall be 
applicable to this tender. 


Date and time of opening of bid — 20 - 1 -2020 
at 2 . 30 p . m . 


(4 ) 


Bidders shall remit the tender document 
fee and EMD using the online payment option of 
e - procurement system only . Bidders are advised to 
visit downloads section of e- procurement website 
http ://etenders.kerala . gov.in for detailed instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBI or by NEFT facility. In the bid , the following 
documents should be submitted by online. 

1. BOQ duly filled up and signed . 
2. E -payment form duly filled and signed . 
3. Proof of original manufacturers /authorized 

dealers attested copy of same. 
4 . Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
5 . EMD exemption certificate (if any) should be 

submitted online. 
6 . Other details if any required to be furnished in the 

special condition . 
7 . Form No. 14 duly filled and signed . 
8 . Tender notice and Special condition of tender duly 

signed . 


No. CE (MECH )/ T /25 /2019 -20 . 11th December 2019 . 

The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer , Mechanical, PWD , Irrigation Department , 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e -tender in single cover system from the 
original manufacturer or their authorized dealers for the 
“ Supply, Installation and Trial Operation of 1 No. of Rapid 
Chloride Penetration Test Machine (3 cell ) to C & S 
division of KHRI, Trivandrum ” . 


In accordance with respective specification for 
supply and trial running of the machines as shown 
in tender schedule of this tender document, the 
tender is to be submitted as e - tenders through 
http:// etenders.kerala .gov. in . Since this is an e-tender, only 
those bidders who have enrolled in the above portal with 
their own digital signature certificate (DSC ) can participate 
in the tender. E -tender document and other details can be 
obtained from the above portal. 


1, 000 + 10 % ( Total 


Cost of tender documents — 
* 1,100 ). 


Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening . The 
bidders shall submit the hard copy of the bid containing 
the documents as noted in the above paras in sealed 
envelope . The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD, 
(Mechanical) Thiruvananthapuram should reach in this 
office on or within 3 days after bid opening . The 
envelope should be superscribed with tender No., due 
date and Name of work . 


Document sale starting date and time — 12 - 12 - 2019 at 
10 a . m . 

EMD (Online payment) 5,000 

Date and time of commencement of online bid 
submission — 12 - 12 - 2019 at 11 a . m . 

Date and time of closing of online bid submission 
18 - 1- 2020 at 5 p . m . 

Date and time of opening of bid — 20 - 1 - 2020 
at 3 p . m . 

Bidders shall remit the tender document 
fee and EMD using the online payment option of 
e -procurement system only . Bidders are advised to 
visit downloads section of e - procurement website 
http ://etenders.kerala .gov.in for detailed instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBI or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online . 


Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD, (Mechanical) 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place . 
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1. BOQ duly filled up and signed . 
2. E -payment form duly filled and signed . 
3. Proof of original manufacturers/authorized dealers 

attested copy of same. 
Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
5. EMD exemption certificate ( if any) should be 

submitted online. 
6. Other details if any required to be furnished in the 

special condition . 
7 . Form No. 14 duly filled and signed. 
8. Tender notice and Special condition of tender duly 

signed . 


Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening. The 
bidders shall submit the hard copy of the bid containing 
the documents as noted in the above paras in sealed 
envelope . The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer , PWD 
(Mechanical ), Thiruvananthapuram should reach in this 
office on or within 3 days after bid opening. The 
envelope should be superscribed with tender No ., due 
date and Name of work . 


Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD (Mechanical), 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to Net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place . 

The right to accept or reject of e -tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, (Mechanical) PWD, 
Thiruvananthapuram . The bidder is advised to submit the 
bids well before the stipulated date and time to avoid any 
kind of network issues. In this regard , the department 
shall not be responsible for any kind of such issues faced 
by the bidder. All the rules related to tender in Irrigation 
Department along with the rules and regulation prescribed 
for e - tenders by the Government of Kerala shall be 
applicable to this tender . 


In accordance with respective specification for 
supply and trial running of the machines as shown 
in tender schedule of this tender document, the tender 
is to be submitted as e - tenders through 
http ://etenders.kerala .gov. in . Since this is an e-tender, only 
those bidders who have enrolled in the above portal with 
their own Digital Signature Certificate (DSC ) can 
participate in the tender. E -tender document and other 
details can be obtained from the above portal. 

Cost of tender documents — 1 ,000 + 10 % ( Total 
1, 100 ). 

Document sale starting date and time— 12 - 12 - 2019 
at 10 a . m . 

EMD (Online payment) 5 ,000 . 

Date and time of commencement of online bid 
submission — 12 - 12 - 2019 at 11 a . m . 

Date and time of closing of online bid submission 
18 - 1- 2020 at 5 p . m . 

Date and time of opening of bid — 20 - 1 - 2020 
at 3. 30 p . m . 

Bidders shall remit the tender document 
fee and EMD using the online payment option of 
e - procurement system only . Bidders are advised to 
visit downloads section of e - procurement website 
http :// etenders.kerala .gov.in for detailed instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBI or by NEFT facility. In the bid , the following 
documents should be submitted by online . 

1. BOQ duly filled up and signed. 
2. E -payment form duly filled and signed . 
3. Proof of original manufacturers /authorized 

dealers attested copy of same. 
4 . Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
5 . EMD exemption certificate ( if any ) should be 

submitted online . 
6 . Other details if any required to be furnished in the 

special condition . 
7. Form No. 14 duly filled and signed . 
8. Tender notice and Special condition of tender duly 

signed. 

Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening . The 
bidders shall submit the hard copy of the bid containing 
the documents as noted in the above paras in sealed 
envelope . The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD 
(Mechanical), Thiruvananthapuram should reach in this 
office on or within 3 days after bid opening . The 
envelope should be superscribed with tender No., due 
date and Name of work . 


(5 ) 
No. CE (MECH )/ T /26 /2019 -20 . 11th December 2019. 

The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e- tender in single cover system from the 
original manufacture or their authorized dealers for the 
“ Supply , Installation and Trial Operation of 1 No. of Hot 
Air Oven to C & S division of KHRI, Trivandrum ” . 
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Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD (Mechanical), 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to Net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place . 


The right to accept or reject of e -tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer Mechanical PWD , 
Thiruvananthapuram . The bidder is advised to submit the 
bids well before the stipulated date and time to avoid any 
kind of network issues. In this regard , the department 
shall not be responsible for any kind of such issues faced 
by the bidder. All the rules related to tender in Irrigation 
Department along with the rules and regulation prescribed 
for e -tenders by the Government of Kerala shall be 
applicable to this tender . 


Bidders shall remit the tender document 
fee and EMD using the online payment option of 
e -procurement system only . Bidders are advised to 
visit downloads section of e - procurement website 
http :// etenders.kerala .gov .in for detailed instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBI or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online . 

1. BOQ duly filled up and signed . 
2. E -payment form duly filled and signed . 
3. Proof of original manufacturers /authorized 

dealers attested copy of same. 
4. Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth 200 . 
5 . EMD exemption certificate ( if any) should be 

submitted online . 
6 . Other details if any required to be furnished in the 

special condition . 
7. Form No. 14 duly filled and signed . 
8. Tender notice and Special condition of tender duly 

signed . 


No. CE (MECH )/ T /27 /2019 -20 . 


11th December 2019 . 


The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e -tender in single cover system from the 
original manufacturers or their authorized dealers for the 
“ Supply, Installation and Trial Operation of 1 No. 
Humidity Chamber to C & S division of KHRI, 
Trivandrum ” . 

In accordance with respective specification for 
supply and trial running of the machines as shown 
in tender schedule of this tender document, the tender 
is to be submitted as e -tenders through 
http :// etenders.kerala . gov.in . Since this is an e- tender, only 
those bidders who have enrolled in the above portal with 
their own Digital Signature Certificate (DSC ) can 
participate in the tender. E -tender document and other 
details can be obtained from the above portal. 


Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening . The 
bidders shall submit the hard copy of the bid containing 
the documents as noted in the above paras in sealed 
envelope. The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD 
(Mechanical) , Thiruvananthapuram should reach in this 
office on or within 3 days after bid opening. The 
envelope should be superscribed with tender No., due 
date and Name of work . 

Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD (Mechanical), 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to Net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place. 


1 ,600 + 10 % ( Total 


Cost of tender documents — 
1,800 ). 


Document sale starting date and time — 12 - 12 - 2019 
at 10 a . m . 


EMD (Online payment) — 


8,000 . 


Date and time of commencement of online bid 
submission — 12 - 12 - 2019 at 11 a. m . 


The right to accept or reject of e - tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer (Mechanical), PWD , 
Thiruvananthapuram . The bidder is advised to submit the 
bids well before the stipulated date and time to avoid any 
kind of network issues. In this regard , the department 
shall not be responsible for any kind of such issues faced 
by the bidder. All the rules related to tender in Irrigation 
Department along with the rules and regulation prescribed 
for e - tenders by the Government of Kerala shall be 
applicable to this tender. 


Date and time of closing of online bid submission 
18 -1 -2020 at 5 p. m . 


Date and time of opening of bid — 21 - 1 - 2020 
at 2 p . m . 
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No . CE (MECH )/T /28/2019 -20. 


11th December 2019 . 


The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department , 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e -tender in single cover system from the 
original manufacturers or their authorized dealers for the 
“ Supply , Installation and Trial Operation of 1 No. Compact 
Digital Rebound Hammer , 1 No. Crack width Microscope 
and 1 No . Motorized Heavy duty core drilling machine to 
C & S division of KHRI, Trivandrum ” . 


3. Proof of original manufacturers /authorized 

dealers attested copy of same. 
4 . Scanned copy of preliminary agreement executed 

in Kerala Stamp Paper worth * 200 . 
5. EMD exemption certificate (if any ) should be 

submitted online. 
Other details if any required to be furnished in the 

special condition . 
7 . Form No. 14 duly filled and signed . 
8. Tender notice and Special condition of tender duly 

signed . 


In accordance with respective specification for 
supply and trial running of the machines as shown 
in tender schedule of this tender document , the tender 
is to be submitted as e -tenders through 
http ://etenders.kerala. gov. in . Since this is an e- tender, only 
those bidders who have enrolled in the above portal with 
their own Digital Signature Certificate (DSC ) can 
participate in the tender. E -tender document and other 
details can be obtained from the above portal . 


Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or within 3 days after bid opening. The 
bidders shall submit the hard copy of the bid containing 
the documents as noted in the above paras in sealed 
envelope. The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD , 
(Mechanical) Thiruvananthapuram should reach in this 
office on or within 3 days after bid opening . The 
envelope should be superscribed with tender No., due 
date and Name of work . 


1, 100 + 10 % ( Total 


Cost of tender documents — 
1,200 ). 


Document sale starting date and time— 12 - 12 - 2019 
at 10 a . m . 


Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives present at 
the prescribed time of opening before the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD (Mechanical ), 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens to 
be a holiday or due to Net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place . 


EMD (Online payment) — 


5 ,500 . 


Date and time of commencement of online bid 
submission — 12 - 12 - 2019 at 11 a . m . 


Date and time of closing of online bid submission 
18 - 1-2020 at 5 p. m . 


Date and time of opening of bid — 21 - 1 - 2020 
at 3 p . m . 


Bidders shall remit the tender document 
fee and EMD using the online payment option of 
e -procurement system only. Bidders are advised to 
visit downloads section of e -procurement website 
http ://etenders.kerala .gov.in for detailed instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBI or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online . 


The right to accept or reject of e - tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer, Mechanical, PWD , 
Thiruvananthapuram . The bidder is advised to submit the 
bids well before the stipulated date and time to avoid any 
kind of network issues . In this regard , the department 
shall not be responsible for any kind of such issues faced 
by the bidder . All the rules related to tender in Irrigation 
Department along with the rules and regulation prescribed 
for e -tenders by the Government of Kerala shall be 
applicable to this tender. 


1. 


BOQ duly filled up and signed . 


Office of the Chief Engineer, 
(Mechanical), 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
Superintending Engineer 
and Deputy Chief Engineer. 


2. 


E -payment form duly filled and signed . 


Gaz . No. 51/2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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Jail Department 


വ്യവസ്ഥകൾ 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഒ . പി.1-892 / 2019 / OP CHC- 232 


2017 ഡിസംബർ 2. 


ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചീമേനി 
ഓപ്പൺ പിസൺ ആന്റ് കറക്ഷണൽ ഹോം , 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഒ. പി .1- 892/ 2019/ ഒ. പി . CHC -157 - 2 നമ്പർ 
ടെണ്ടർ വ്യവ സ്ഥ കൾ കൈപ്പറ്റേ ണ്ടതും അതിലെ 
വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നതായി 
രേഖപ്പെടുത്തിയ സമ്മതപത്രം എഴുതി നൽകേണ്ടതാണ്. 


-- കേരള ജയിൽ വകു പ്പിനു കീഴിൽ കാസർ ഗോഡ് 
ജില്ലയിലുള്ള ചീമേനി തുറന്ന ജയിലിലെ അന്തേവാസിക 
ളു ടേയും ജീവ ന ക്കാ രു ടേയും റേഷൻ ഭക്ഷണം പാകം 
ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകൾ 
വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള അംഗീകൃത പാചക 
വാതക സിലിണ്ടർ വിത ര ണ ക്കാ രിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിൽ പാചക 
വാതക സിലി ണ്ട റിന്റെ നില വിലെ മാർക്കറ്റ് നിര ക്കും , 
സിലിണ്ടർ ഒന്നിന് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരമാവധി ഇളവും 
പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നതാണ്. 


2 . ടെണ്ടറിൽ പങ്കെ ടു ക്കു ന്ന വർ നിര തദവ്യ മായി 

അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


3. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് നിരക്കും കൂടി യ 
ഇളവും രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥാപനം സ്വമേധയാ അത് 
പിൻവലിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ടെണ്ടർ ജയിൽ വകുപ്പ് 
അദ്ധ്യക്ഷന്റെഉത്തരവിന് വിധേയമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി 
നൽകുന്നതാണ്. 


മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ അടങ്ങിയ കവറിന് മുകളിൽ 
വിതരണം ചെയ്യുന്ന ദർഘാസിന്റെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 
എഴുതി സൂപ്രണ്ട്, ഓപ്പൺ പ്രിസൺ ആന്റ് കറക്ഷണൽ ഹോം , 
ചീമേനി എന്ന വിലാസത്തിൽ നൽകേണ്ടതാണ്. 
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അടങ്കൽ തുക ? 4,80,000. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 1,000 + 12 % ജി. എസ് . ടി . 

- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 500 + 12 % ജി. എസ്. ടി. 
ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം- ചീമേനി ഓപ്പൺ 
പ്രിസൺ ആന്റ് കറക്ഷണൽ ഹോം സൂപ്രണ്ടാഫീസ്. 


4. നിയമപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ 
ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 
ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുക 
യുള്ളു. അപ്രകാരം നിയമപരമായ അധികാരപ്പെടുത്തൽ 
അംഗീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള 
അ ധികാരം ടെണ്ടർ നട ത്തുന്ന ഉദ്യോ ഗ സ നിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


5. ടെണ്ടർ നടത്തിപ്പ്, വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ സംബന്ധമായി 
എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടായാൽ ടെണ്ടർ നടത്തുന്ന 
ഓഫീസറുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 31 - 12 - 2019 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 1- 1- 2020, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും 
1- 1 - 2 0 2 0 , 4 മണി, ചീമേനി ഓപ്പൺ പിസൺ ആന്റ് 
കറക്ഷണൽ ഹോം സൂപ്രണ്ടാഫീസ്. 


6. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് നിരക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ 

ഇളവും രേഖ പ്പെ ടു ത്തിയ സ്ഥാപനം ? 200 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പ് വയ്ക്കേണ്ടതും 
ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ വീണ്ടും 
R 200 - ന് മറ്റൊരു മുദ്രപത്രത്തിൽ അന്തിമ ഉടമ്പടി ഒപ്പ് 
വയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനു തയ്യാറാകാതിരുന്നാൽ ആ 
സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിരതദ്രവ്യം സർക്കാറിലേക്ക് മുതൽ 
കൂട്ടു ന്നതാ ണ് . പുനർ ടെണ്ടർ നട ത്തു ന്ന തു മൂലം 
സർക്കാരിനുണ്ടായേക്കാവുന്ന കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്ക് 
പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതാണ്. 


-- നിശ്ചിത തീയതിയിലും സമയത്തും നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
വഴി വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിലയിൽ ഏവും കുറഞ്ഞ 
മാർക്കറ്റ് നിരക്കും ഏറ്റവും കൂടിയ ഇളവും വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത 
ദർഘാസ് തൃപ്തിക ര മാ ണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്ക പ്പെടുവാൻ 
പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന താ ണ് ദർഘാസ് വ്യവ സ്ഥ കൾ, മറ്റു 
നിബന്ധനകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾക്കും ടെണ്ടർ ഫോറം 
തുട ങ്ങിയവയ്ക്കും ഓപ്പൺ പ്രിസൺ ആന്റ് കറക്ഷണൽ 

ഹോം സൂപ ണ്ടാ ഫീസിൽ പ്രവൃത്തി സമയ ങ്ങ ളിൽ 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോമിന് നൽകുന്ന വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 

കൈമാറു വാനോ, ദർഘാസ് ഫോറം വി. പി . പി . ആയി 
അയ ക്കു വാനോ പാടു ള്ള തല്ല. ചെക്ക്, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് 
മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


7. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം 

ആ വ ശ്യ മായ എണ്ണം സില ണ്ട റു കൾ അറി യിപ്പ് 
ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ചീമേനി ഓപ്പൺ ജയിലിൽ 
എത്തിച്ച് ത ര ണ്ടു ന്ന താ ണ് . ആ വ ശ്യ മാ യ 
സിലി ണ്ട റു കൾ വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിൽ വീഴ്ച ച 
വരുത്തുന്ന പക്ഷം യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ 
തന്നെ വിതരണാവകാശം റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 


( ഒപ്പ്) 


ഓപ്പൺ പ്രിസൺ ആന്റ് 
കറക്ഷണൽ ഹോം , ചീമേനി. 


സൂപ്രണ്ട് (i/c ) 
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Medical Education Department 


Specifications For Ceramic Furnace 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


• 


All ceramic firing capabilities 


| Muffle (Furnace head ) Moves upwards & 

downwards 


നമ്പർ സി1/23584 / 2019 / ജി . എം . സി . റ്റി . 


2019 നവംബർ 27 . 


• 


Special Design 


• Maximum Temperature - 1300° C 


• Maxmum firing Time- 150 min . 


• 


Autopurge , Auto night mode 


• 


Temperature caliberation by keypad 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പി . ഐ . പി . എം . 
എസ്. വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് Ceramic Furnace (ഒരെണ്ണം) 
വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും വ്യക്തമായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ 
ഇല്ലാതെ പിൻ സി പ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരം- 695 011, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയ തികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 


• MultidisplayWindow 


- • 


Maximum setting vaccuum - 97kpa 


• 


Voltage -220V 


• 


Power consumption -1500 Watts 


• Net weight appro . — 28Kg 


Additional requirements — Mini ceramic kit and instrument 

kit. 


Warranty — 3 years 


AMC /CAMC should be mentioned in tender. 


TENDER SCHEDULE 


1. 


The period for which the rates to be in firm , 
One year. 


2 


- ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ആവശ്യമായ 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം തുക 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില യായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വി . പി. പി . ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 
പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ 96/ 2019. 
അടങ്കൽ തുക ? 3.00,000 
നിരതദ്രവ്യം- 8 3, 000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ X 1,018 (8 901 + X 108 + 7 9) 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 509 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 31-12 -2019, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 1- 1- 2020, 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 1- 1-2020 , 
3 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


The rates should be inclusive of sales tax 
and for free delivery at the department 
concerned , otherwise the tender will be rejected . 


3. 


Advance payments conditions will not be 
considered. 


4 . 


Tender forms are neither transferable nor the 
cost of it will be refundable under any 
circumstances . 


Tenders are to be sent with details and 
illustrated pamphlet (wherever necessary ) 
neatly typed . Manuscripts should be avoided 
as far as possible . 


31 - 3 - 2020 . 


6 . 


- കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടിവയ്ക്കു ന്ന തി നോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


Tenders should be accompanied with a formal 
agreement executed in * 200 Kerala non 
judicial- Stamp Paper together with required 
sum of Earnest Money Deposits. 
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7. 


നമ്പർ സി2 - 33650 /2019 / സ . മെ . കോ . തി . 


2019 ഡിസംബർ 3. 


Earnest Money Deposits (One Percentage ) of 
the total cost of the articles quoted for, can be 
remitted by way of crossed Demand Drafts 
drawn in favour of the Principal, Medical 
College, Thiruvananthapuram . 


8 . 


Firms will be exempted from furnishing Earnest 
Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along 
with their tenders. 


തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ജനറൽ 
സർജറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് Lap Hernia Mesh ( Size -12cm 
8 എണ്ണം, 15x10cm -7 എണ്ണം) വാങ്ങുന്നതിലേക്ക്/ വിതരണം 
- ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 

ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനു മുകളിൽ 
- ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ 

കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം-695 011, കേരള എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടേ യോ , അ വർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടേയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


9 . 


Tenders unsealed , unsigned or submitted 
without superscription as specified are liable 
to be rejected . 


| 10. 


Tenders submitted with insufficient Earnest 
Money Deposit will not be entertained . 


11. 


Belated tenders will not be considered under 
any circumstance . 


For Medicines , Surgicals and Materials , 
Samples should be submitted along with the 
tender. Tenders without samples will not be 
considered for selection . 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ ര്യ മു ള്ള വർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ് റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

പുനർ ദർഘാസ് നമ്പർ - 117/ 2019 . 


13. 


Tenders should bear the signature and full 
postal address of the tenderers wherever 


necessary . 


14 . 


The undersigned reserves the right to reject 
any tender wholly or partially without any 
prior information to the tenderers. 


അടങ്കൽ തുക ? 3,76, 000 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ ? 1,276. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 638. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 3 - 1- 2020, 3 മണി. 


15 . 


Specifications of the items are given in the list . 


16. 


Negotiation will be made only with the firm 
offering lowest price whose specification 
confirms to the requirements in the tender 
notification. 


- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 4 - 1 - 2020, 2.30 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
- 4 - 1- 2020, 3 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന തീയതി 


Tender will be opened in the presence of such 
of the tenderers or his authorized 
representatives who may present at the time. 
They should have valid authorization letters . 


31 - 3 - 2020 . 


18. 


More details can be had from this office on 
working hours. 


കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


| 19 . 


Amount quoted should be in Indian Rupees. 
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SPECIFICATIONS 


Sl.No . 


Name & Specification 


Quantity 


8 Nos. 


1 Lap Hernia Mesh - Size- 12cm : 

Poly ethylene Terephthalate composite 
dual mesh with anti adhesive barrier 
film made of atelo collagen - lcombined 
with polyethylene glycol and glycerol, 
of 12 cm diameter " Round mesh " with 
prefixed sutures and X stiching that can be 
used for all types of Laparoscopic /open 
incisional/Umbilical hernia repair through 
intra peritoneal onlay mesh deployment. 


10 . Tenders submitted with insufficient Earnest Money 

Deposit will not be entertained . 
Belated tenders will not be considered under any 

circumstances . 
12. For Medicines, Surgicals and Materials, Samples 

should be submitted along with the tender. Tenders 
without samples will not be considered for 

selection . 
13 . Tenders should bear the signature and full postal 

address of the tenderers wherever necessary. 
The undersigned reserves the right to reject any 
tender wholly or partially without any prior 

information to the tenderers . 
15 . Specifications of the items are given in the list . 
16 . Negotiation will be made only with the firm 

offering lowest price whose specification conform 

to the requirements in the tender notification . 
17. Tender will be opened in the presence of such of 

the tenderers or his authorized representatives who 
may present at the time. They should have valid 

authorization letters. 
18. More details can be had from this office on 

working hours. 
19. Amount quoted should be in Indian Rupees. 


7 Nos. 


2 Lap Hernia Mesh — Size - 15x10cm : 

Poly ethylene Terephthalate composite 
dualmesh with anti adhesive barrier 
film made of atelo collagen - lcombined 
with polyethylene glycol and glycerol, 
of 15x10cm diameter " Round mesh " with 
prefixed sutures and X stiching that can be 
used for all types of Laparoscopic /open 
incisional /Umbilical hernia repair through 
intra peritoneal onlay mesh deployment. 


TENDER SCHEDULE 


Govt. Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


(Sd ). 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


mod ng MỜ1- 20341/2019 . 

2019 Molomio 25 . 
- കോഴിക്കോട് ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയി 
ലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ദർഘാസുകൾക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

Nerve Block Machine1No. 


1. The period for which the rates to be in firm , 

One year. 
2. The rates should be inclusive of sales tax and for 

free delivery at the department concerned , 

otherwise the tender will be rejected . 
3. Advance payments conditions will not be 

considered . 
4 . Tender forms are neither transferable nor the cost 

of it will be refundable under any circumstances. 
5. Tenders are to be sent with details and illustrated 

pamphlet (wherever necessary ) neatly typed. 

Manuscripts should be avoided as far as possible. 
6 . Tenders should be accompanied with a formal 

agreement executed in 100 Kerala non - judicial 
Stamp Paper together with required sum of Earnest 

Money Deposits. 
7. Earnest Money Deposits (One Percentage ) of the 

total cost of the articles quoted for can be remitted 
by way of crossed Demand Drafts drawn in favour 
of the Principal, Government Medical College , 

Thiruvananthapuram . 
8. Firms will be exempted from furnishing Earnest 

Money Deposit if they had produced the duly 
attested copies of relevant certificate along with 

their tenders. 
9. Tenders unsealed , unsigned or submitted without 

superscription as specified are liable to be rejected . 


ടെണ്ടർ അ യ യ ക ക ക വ റി നു മു ക ളിൽ നമ്പർ- 
04015 . 1/20341/ 2019 ngõ 2 O)25co7 06ml lol 9668006 . 

GYOSHO WA 1,45,000. 

M100LBUJO — 1% of quoted amount subjected to 
minimum 1,500. 

BÖRIINÙ Goooolong ue504. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
m2010 — 28 - 12- 2019 , 3 om . 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
30 - 12 - 2019 , 5 20ml. 

osmo M009m 09001020 NO0010— 31- 12 - 2019, 
12 am . 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
GYOGUMIM 0700131- 12 - 2020 . 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ചു അയക്കേണ്ട 
തു മായ വിലാസം - സൂപ ണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേ ജ് 
CO COLOILOI, CAO916onoš. 


Gaz . No. 51/2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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No . S1 - 20341/2019 . 


25th November 2019 . 


General Conditions 


1. 


Sealed tenders in the prescribed from are invited for 
the supply of following items. to Govt. Medical College 
Hospital, Kozhikode. 


The Bidder should be a reputed Original 
Equipment Manufacturers (OEM ) or authorized 
dealer of OEM , who is having an Authorization 
Certificate from the OEM to participate in the 
tender floated by Kerala Police. Certificate from 
the OEM for sales and service , to be produced . 


Nerve Block Machine — 1 No. 


Superscription Tender No. should be specifically 
noted as – S1- 20341/2019 . 


One bidder can not represent two suppliers/ 
OEMs or quotes on their behalf in a particular 
tender. 


Tender Cost — 


1,45,000 . 


3 . 


Earnest Money Deposit — 1 % of quoted amount 
subjected to minium * 1,500 . 


The OEM /Bidder should have a well equipped 
service centre functioning in India ( preferably 
in Kerala) to cater to immediately after sales 
requirement, copy of Service Centre details must 
be enclosed along with tender document 
( Preferably bidder should have a Service Centre 
in Kerala / South India ). 


Price of tender form (in duplicate ) S . T. cash only/ 
Money Order — 504 . 


Date and time of close of sale of tender forms 
28 - 12 - 2019 , 3 p . m . 


4 . 


A . 


Date and time for receipt of tender — 30 - 12 - 2019 , 
5 p . m . 


5 . 


Date and time for opening of tender — 31- 12 -2019 , 
12 Noon . 


A reputed vendor can participate in the tender 
provided the vending outfit is functioning in 
the market for at least 10 years. 
The bidder should have valid GST registration . 
Copy of GST registration certificate should be 
enclosed along with the tender. 
The bidder should have valid PAN / Taxation Index 
Number. Copy of PAN / Taxation Index number 
allocation letter should be enclosed along with 
the tender. 


Date upto which rates are to be firm — 31 -12- 2020 . 


Address of officer from whom tender forms are 
to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 


Govt. Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd .) 
Superintendent. 


The bidder must fulfil the following minimum 
qualification criteria to prove the techno 
commercial competence and submit the 
documents in support thereof : 


Police Department 


TENDER NOTICE 


e -Government Procurement ( e-GP ) 


[No. 50 /2019 - 20 ] 


( a ) Valid Authorization Letter from the OEM to 

attend this particular tender. 
(b ) Certificate of Registration / Incorporation 

Certificate of the bidder. 
(c) Last 3 year s financial status of the Bidder ’s/ 

P & L and Balance Sheet / audit report of last 

3 years. 
(d ) The bidder (authorized dealer/distributor ) 

should have the dealership /distributionship 
for at least 3 ( three ) continuous 

consecutive years with the OEM . 
(e ) The bidder has to submit a Warranty 

Certificate along with invoices . 


No. C1- 11805 /2019/ FSL . 


30th November 2019 . 


The Director, Forensic Science Laboratory, Kerala 
Police Department, Government of Kerala invites online 
bids from reputed manufacturers/ authorized dealers or 
reputed vendors for the Encase Forensic Software for 
Regional Forensic Science Laboratory, Kochi. The bidders 
should comply with the following general conditions in 
addition to the additional conditions of the instant tender. 


(f) 


In case of a proprietary item , a certificate 
by the OEM to be attached . 
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Quantity — 2 Nos . 


Estimated Amount — 


22 Lakhs . 


Tender fees — 


4, 150 + Tax = 


4 ,939 . 


Earnest Money Deposit — 


22 ,000 . 


Date and time of publication of e -tender — 30 - 11- 2019 , 
6 p . m . 


11. Downloading of e - tender documents : — The 

tender document can be downloaded from the e-GP 
website www .etenders.kerala. gov. in from the 
date and time of publication of e -tender onwards 
to last date and time for online submission of 
e- tender. Downloading of tender documents will 

not be possible after the date specified above. 
12 . Submission of e - Tender documents : — The 

digitally signed tender document and other 
specified documents shall be submitted 
online through the e -GP website 
www .etenders .kerala. gov . in well in advance 
before the last date and time mentioned above . 
No submission shall be allowed after the last 
date mentioned above . 


Date and time of submission of e -tender — 2 - 12 -2019 , 
6 p . m . to 3- 1 - 2020 , 12 Noon . 


Last date and time of online submission 
of e-tender — 3 -1 -2020 , 12 Noon . 


Date and time of opening of e - tender — 4 - 1 - 2020 , 
3 p . m . 


13. 


Place of opening - Forensic Science Laboratory , 
Thiruvananthapuram . 


Date , time and place of Technical Evaluation — Will be 
informed later. 


Payment of tender Fees : - A non -refundable 
tender fee shall be paid in online mode through 
the e -GP website www .etenders.kerala . gov .in at 
the time of bid submission . No other mode of 
payment shall be accepted . The tenders of 
bidders who do not remit fees through online 
will be rejected outright. 


Bid Validity ( Total number of days up to which the 
rates are to be firm ) — 120 days . 


14 . 


Address of Tender Inviting Authority — Forensic 
Science Laboratory , Kerala , Vazhuthacaud , 
Thiruvananthapuram -695 010 . 

Phone: 0471-2721533 . 


e -mail: dirfsl.pol @ kerala @ gov. in 


15 . 


Website : www .keralapolice. gov.in 


Payment of Earnest Money Deposit (EMD ): 
The EMD shall be paid in online mode through 
the e-GP website www . etenders.kerala .gov .in 
at the time of bid submission . No other mode 
of remittance shall be accepted . 
Exemption from payment of EMD: — Bidders 
who are registered with Store Purchase 
Department, Kerala or National Small Scale 
Industries Corporation Ltd ., New Delhi (for 
the items tendered ) are exempted from 
submission of EMD. Those bidders claiming 
exemption shall submit valid registration 
certificate from the SPD Kerala or NSSIC , 
New Delhi. 


9 . Mode of submission of bids: — Online. All bid 

documents shall be submitted only in online 
procedure through the e -GP website 
www .etenders .kerala . gov . in in their designated 
online covers. Details of covers are given 
separately . No other mode of submission shall 
be accepted and such tenders will be rejected 
outright. 


16 . 


10 . Cover Details : — Number of covers — 2 . (i ) 

Technical Bid , ( ii ) Financial Bid . The CMCIAMCI 
ATS after warranty period also to be quoted 
in the Financial Bid . In the case of Foreign 
Equipments the rate must be quoted in Indian 
Rupees. The documents to be uploaded under 
each online covers are specified in the website . 


Tenders of bidders who do not remit EMD 
online or do not upload documental proof 
(digitally signed ) for exmeption of EMD will 
be rejected outright. 
Withdrawal and re - submission of e-tender: 
The bidders are at liberty to withdraw the 
submitted tender /documents and to submit fresh 
tender/documents till the last date and time of 
submission of the e - tender after which 
withdrawal/re -submission will not be allowed. 
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17 . 


can procure the same from any of the 
license certifying authority of India . For more 
details , please visit the e -GP website 
www .etenders .kerala .gov . in . 


( ii) Bidders are advised to note the Tender _ Id 

and Tender No. & Date for future reference . 


(iii) All uploaded documents should contain the 

signature and the office seal of the bidder 
authorized persons and should be digitally 
signed while uploading. Documents uploaded 
without digitally signing shall entitle rejection 
of the tender . 


Opening of e - tenders : — The bids shall be 
opened online through the e -GP website 
www .etenders .kerala . gov.in at the Police 
Headquarters, Vazhuthacaud , Thiruvananthapuram 
on the date and time mentioned above 
in the presence of the bidders /authorized 
representatives who wish to attend at the above 
address. If the tender opening date happens to 
be a holiday or non -working day due to any 
valid reason , the tender opening process will be 
done on the next working day at the same time 
and place specified . Any change in the opening 
date / time/ venue due to other reasons shall be 
informed by way of Corrigendum published in 
the e -GP website. The technical bids will be 
evaluated by a Technical Evaluation Committee 
and those that do not conform to the 
specifications or to the satisfaction of the 
Committee will be rejected . The financial bids 
of the technically qualified tenderers only will 
be considered for opening . The date of opening 
of financial bids will be intimated to the 
concerned technically qualified tenderers over 
phone / Fax /e -mail . This will be with in 7 to 
10 days of evaluation of technical bid . 
Technical Evaluation : — All tenderers who quote for 
the supply of above equipment are required to 
be ready for live demonstration to be held in 
Forensic Science Laboratory , Tvpm and the date 
of the venue which will be intimated in due 
course . In the event of firms not able to show 
live demonstration , they need to convince the 
Technical Evaluation Committee about such 
inability and resort to documentary /power point 
presentation with original product brochures CDs 
scale models/ videos / slide shows etc . to the 
utmost satisfaction of the Technical Evaluation 
Committee . 


( iv ) In the case of Foreign Equipments , the rate 

should be quoted in Indian Rupees . 
Preference will be given to those who are 
ready to supply the item without opening 
Letter of Credit. Ordinarily , no advance 
payment will be made for procuring the 
above item . In case advance payment has to 
be made , a clear case has to be made out by 
the Tenderee. However this will be only on 
extraordinary circumstances . 


18 . 


(v ) For obtaining Digital Signature Certificate and 

help on e -tendering process , contact : 
Kerala State IT Mission , e -Government 
Procurement PMU & Helpdesk , Basement 
floor of Pension Treasury Building, Uppalam 
Road , Statue, Thiruvananthapuram ; Ph : 0471 
2577088, 2577188; Toll free No : 18002337315 ; 
e -mail : etendershelp @ kerala .gov.in ; Website : 
www . etenders .kerala .gov.in on all government 

working days from 9 .30 a . m . to 5 . 30 p . m . 
( vi) The Director , Forensic Science Laboratory is 

empowered to reject any tender without 
assigning any reaon . 


All bidders who participates in e-tender should 
produce hard copies of all relevant documents 
related to e -tender at the time of technical 
evaluation , without fail. 


( vii) For any clarifications regarding the terms and 

conditions in this tender notice or the tender 
document, please contact Director, FSL , or 
Manager FSL , Thiruvananthapuram -10 on all 
Government working days from 10 .30 a. m . to 
5 p. m . (Ph. No . 0471- 2722136 ) (Ph. No . 0471 
2722155 ). 


20 . 


Note to Bidders: 


(i) Bidders have to procure legally valid 

Digital Certificate (Class III) as per 
Information Technology Act, 2000 for digitally 
signing their electronic bids. Bidders 


Note : — Bidders are advised to go through the conditions 

in the notice inviting tender and the tender 
document carefully and comply them to avoid 
outright rejection of their tender. 
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For any litigation relating to this order , the 
jurisdiction will be Thiruvananthapuram City. 


Searching 

• Unicode index search -search extracted text of docs 


1. ENCASE FORENSIC SOFTWARE 


Acquisition 


• Binary search - search raw binary data 
• Proximity Search 
• Internet and email search 
• Case Sensitive • GREP • Right to Left Reading 
• Active Code Page: keywords in many languages. 
• Big Endian /Little Endian , UTF-8/UTF -7 
• Search file slack and unallocated space 


• Acquisition Granularity : 

o Errors: Specify the number of sectors that 

get zeroed when an error is found . 
o Acquisition Blocks : Define the block size . 
Acquisition Restart: continue a windows-based 
acquisition from its point of interruption . 
Logical Evidence Files: an evidence container with 

only the files or folders you need . 
• CRC : image verified by cyclical redundancy 

checksum (CRC ) and MD5 
• LinEn utility - acquire evidence via boot disk 
• WinEn utility - acquire RAM evidence 


Reporting- Automatic Reports 


• Listing of all files and folders in a case 


• Detailed listing of all URLs and corresponding 

dates and times of web sites visited 


• Document incident response report 


• Log Records 


• Registry 


• Detailed hard drive information about physical and 

logical partitions 


Automation Tools - Speeds the investigation process. 

• EnScript: write scripts or use the pre -built scripts 
• Filters and Conditions: more than 150 available 
• Combine filters to create complex queries using 

simple “ OR ” or “ AND ” logic 
• Active Directory Information Extractor 
• Hardware Analysis : automatically culls through the 

registry and configuration files 
• Recover partitions: automatically rebuilds the 

structure of formatted NTFS and FAT volumes . 


• View data about the acquisition , drive geometry, 

folder structures and bookmarked files and images . 
• Export reports in RTF or HTML formats. 


Bookmark Features 


• Highlighted Data 


• Notes 


• Recover deleted files/ folders 
Analysis Features 


• Folder Information 


• Notable Files 


• Windows event log parser 
• Link file parser - find in unallocated space 
• Compound (e.g., zipped ) document and file 
• File Signature analysis 


• File Groups 


Internet and Email Investigation 
1. Browser History Analysis 


• Hash analysis 
• File finder - find files in unallocated space 


• 


Internet artifacts 


• WEB History & cache analysis 


• HTML carver 


• HTML page reconstruction 


Viewers 

• Native viewing for ~ 400 file formats 
• Built- in Registry Viewer 
• External File Viewers 
• Integrated Picture Viewer with Gallery View 
• Timeline/Calendar viewer 


• Kazaa toolkit 


Instant Messenger toolkit - Microsoft® Internet 
Explorer, Mozilla Firefox , Opera and Apple Safari 
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2. Email Support Includes 


• Outlook PSTs/OSTS ( 97 - 03) 


• Supports up to four destinations per source 

with the ability to mix clone/ image duplication 
and local/network destinations. 


• Outlook Express DBXs 


• Microsoft Exchange EDB Parser 


• Job queuing option for efficiency and 

convenience. 


• Lotus Notes v6 .0 .3, v6 .5 .4 and v7 


• AOL 6 .0 , 7 .0 , 8 .0 and 9 .0 PFCs 


• Yahoo 


• Disk - to - File Duplication (Compressed .e01 & .ex 01), 

Disk - to -Disk Duplication ( Cloning), Compute 
Hash Values , Verify Hash Values, HPA /DCO 
Disable, Blank Check Drives , Format Drives , 
Wipe Drives , Display, Print, and Save Logs , 
Secure User Profiles . 


Hotmail 


• Netscape Mail 


• MBOX archives 
System Support 


• High - resolution , color touch screen user 

interface, used to control and monitor ongoing 
operations. wizard driven UI uses simple touch 
gestures to select and initiate all functions. 


• Hardware and software RAIDs 


• Dynamic disk support for Windows 2000 /XP/2003 

Server 


• Supports collecting data in a forensically sound 

(a .k .a . “ write -blocked ” ) manner . 


• Network based forensic acquisitions , remote 

triage applications, or network based “ write 
blocking ” . 


• Interpret and analyze VMware , Microsoft Virtual 

PC , DD and Safe Back v2 image formats . 
File systems: Windows FAT12/ 16 / 32 , NTFS ; 
Macintosh HFS, HFS + ; Sun Solaris UFS, ZFS ; 
Linux EXT2/ 3 ; Reiser; BSD FFS , FreeBSD s Fast 
File System 2 (FFS2) and FreeBSD s UFS2; Novell s 
NSS & NWFS ; IBM s AIX jfs, JFS and JFS with 
LVm8; TiVo Series One and Two; CDFS ; Joliet; 
DVD ; UDF ; ISO 9660 ; and Palm 


There are instances when central command may 
want or need to preview or collect data from a 
storage device located thousands of miles away. 
When used as a network -based write blocker. View 
Drives and Collect Evidence as a Remote 
Write Blocker. 


> USB C to USB Cable for Mac Acquisition 


• All of content of the kit should be skilfully 
bundled in a rugged pelican waterproof case 
perfect for field or lab acquisition . 


• Imaging of all Mac Machines without the need to 

remove the Hard Drive from the mac machine. 


• Kit should contain the below adapters & cables; 


1. FORENSIC DUPLICATOR - TX1 


► 


PCIe Card SSD Adapter 


► 


PCIe M .2 SSD Adapter 


• High performance , reliable, and easy to use 

forensic duplicator - with a high resolution , 
touch screen User Interface (UI). 


A 


PCIe Apple SSD Adapter 


A 


mSATA and M .2 to SATA Adapter Kit 


• It should support forensic imaging of SATA , 

USB 3 , PCIe , SAS, FireWire 800 , IDE , and 
network shares. 


PCIe IDE Adapter Kit 


A 


• Outputs to SATA , USB 3 , SAS , and network 


Thunderbolt to Firewire Adapter for Mac 
Acquisition 


shares. 


• Supports up to two active forensic jobs at a time 

(simultaneous imaging ). 


Forensic Science Laboratory , 
Thiruvananthapuram . 


( sd .) 
Director 


518 


24th DEC. 2019] 


STORES PURCHASE 


1467 


Printing Department 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

- (1) 
നമ്പർ 100 / 2019 - 20 . 

2019 ഡിസംബർ 11. 


സർക്കാർ അച്ചുകൂടങ്ങളിലേക്ക് ബയറിംഗ്സ് & ടൂൾസ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 31- 12- 2019 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് ദർഘാ സു 
കാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഏജന്റുമാരുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന 
കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ 100/ 2019 - 20 ബയറിംഗ്സ് & 
ടൂ ൾ സ് വിത രണം സംബ ന്ധിച്ച് എന്ന് ഉപ ലേ ഖനം 
ചെയ്തിരിക്കണം. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 
-- ദർ ഘാ സു കൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ ത്തിൽ സാമ്പിൾ 
സഹിതം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 
? 400 + ജി . എസ്. ടി . 12 % നിരക്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 
? 200 + ജി . എസ്. ടി. 12 % നിരക്കിലും തിരുവനന്തപുരം 
ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ പ്രസ്സിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 
സ്വീകരിക്കുകയോ ഫോറം വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്യുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടില്ലാ ത്ത താ ണ് . ? 200 വില യുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപ്പത്ര ത്തിൽ എ ഗി മെന്റും മൊത്തം തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

മൊത്തം അടങ്കൽ തുക - Y 1,50, 000 . 
ടെണ്ടർ നമ്പർ - 100/ 2019 - 20 . 
നിരതദ്രവ്യം- ടെണ്ടർ തുകയുടെ 1 %. 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം - 
ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം. 


Tender No. --100 /2019 -20 For the supply of Bearings 
and Tools 

PAC _ 8 1 ,50,000 . 
EMD - 1 % of the Tender. 
Cost of tender form : 

Original 7 400 + GST @ 12 %. 

Duplicate 200 +GST @ 12 % . 
Due date and time for the receipt of tender 
31 -12-2019 at 1 p . m . 

Due date and time for the opening of tender 
31- 12- 2019 at 3 p. m . 

Date up to which the rates are to be remained 
same - 31- 3 -2020. 

Name and Designation of the officer to whom the 
tenders are to be submitted — The Superintendent of 
Government Presses, Thiruvananthapuram. 

Name of Office - Government Central Press , 
Thiruvananthapuram - 1. 


Name of Items 


Quantity 


Nos. 


1 
2 
3 


No . 6001 
No. 6101 22 
No. 6102 2Z 


- 4 


No . 6003 2RS 


No. 100/2019 -20. 


| 11th December 2019 , 


5 
6 
7 
8 


No . 6004 2RS 
No. 6202 
No . 6202 2RS 
No. 6206 2RS 


9 


No. 6302 2RS 


Sealed tenders superscribed as Tender 
No. 100 / 2019 - 20 for the supply of Bearings and tools is 
invited by the undersigned . The tenders along with 
samples should reach this office on or before 31 - 12 -2019 
at 1 p . m . and the same will be opened at 3 p . m . on the 
same day in the presence of tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. Tenders 
shall be submitted in the prescribed form which can be 
had from the office of the undersigned on cash payment 
of 3 400 + GST @ 12 % for original form and X 200 + 
GST @ 12 % for duplicate . Cheque, Demand Draft, 
Postage Stamps, Postal Orders etc . will not be accepted 
towards the cost of forms nor will the forms be sent by 
V .P .P. The tender forms are not transferable . Sale of tender 
forms will be closed at 12 Noon on 31- 12 - 2019 . An 
agreement in Kerala Stamp Paper worth 3 200 should be 
executed along with the tenders. Late tenders and tenders 
not accompanied by Earnest Money Deposit @ 1 % of 
total cost and preliminary agreement in Kerala Stamp 
Paper worth 200 will not be accepted on any account. 


10 
11 
12 


No . 62203 2RS 
No . NJ 203 
No . NJ 204 


Tools 


13 


PU Tube 12 x 8 mm 


14 PU Tube 8 x 5 .5 mm 


15 
| 16 
17 


PU Tube 4 x 2 mm 
Hack saw blade 10 " HSS 
Carbon vanes 160x39x4 mm 


12 
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No. 103/2019-20. 

20th December 2019 . 
Sealed tenders superscribed as Tender 

No. 103 /2019 - 20 for the supply of the Coldset Offset Ink is 
1. The rate quoted should be inclusive of all taxes , 

invited by the undersigned . The tenders along with 
transportation , loading and unloading expenses samples should reach this office on or before 6 - 1 - 2020 at 

1 p . m . and the same will be opened at 3 p . m . on the 
f.o.r.Government Central Press , Thiruvananthapuram . 

same day in the presence of tenderers or their authorized 
2. Samples should supply if necessary. 

representatives who may be present at that time. Tenders 

shall be submitted in the prescribed form which can be 
3. The item should be supplied within 7 days on the 

had from the office of the undersigned on cash 

payment of * 400 + GST @ 12 % for original form and 
receipt of confirmation . 

200 + GST @ 12 % for duplicate . Cheque , Demand Draft, 

Postage Stamps, Postal Orders etc . will not be accepted 
4 . The payment will be made only after satisfactory towards the cost of forms nor will the forms be sent by 
receipt and survey reports. 

V . P . P . The tender forms are not transferable . Sale of 

tender forms will be closed at 12 Noon on 6 - 1 - 2020 . 
5. Bank details should be furnished in the Bill . 

An agreement in Kerala Stamp Paper worth * 200 should 

be executed along with the tenders . Late tenders and 
6 . The rates should be valid up to 31 - 3 - 2020 . 

tenders not accompanied by Earnest Money Deposit @ 

1 % of total cost and preliminary agreement in Kerala 
7. The Purchaser has the right to cancel the supply 

Stamp Paper worth * 200 will not be accepted on any 

account. 
order at any time without assigning any reason . 

Date up to which the rates are to be remained 
same- 31- 3 - 2020 

Name and Designation of the officer to whom the 

tenders are to be submitted — The Superintendent of 
നമ്പർ 103/ 2019 - 20. 

2019 ഡിസംബർ 20 . 

Government Presses, Thiruvananthapuram . 
സർക്കാർ അച്ചുകൂട ങ്ങ ളിലേക്ക് Coldset offset Ink 

NAME OF ITEMS 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു . Coldset barrel ink for 36000 1m/ h ( Machine speed 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 6- 1-2020 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ 

36000 cph ) web offset printing machine (Ink using for ink 

pumping system and provision to attach with ink pumping 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3 മണിക്ക് ദർഘാ സു 

system ) 
കാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഏജന്റുമാരുടെയോ (i) Cyan 

205 kg (In barrel) 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് അയയ്ക്കുന്ന 

(ii) Magenta 205 kg ( In barrel) 
ക വ റിനു മുക ളിൽ “ദർ ഘാസ് നമ്പർ 103 | 2 019 - 20 

(iii ) Yellow 

205 kg (In barrel) 
Coldset Offset Ink വിത രണം സംബ ന്ധിച്ച് എന്ന് (iv) Black 

205 kg ( In barrel) 
ഉപ ലേ ഖനം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . താമ സിച്ചു കിട്ടുന്ന 

General Conditions 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

1. The rate quoted should be inclusive of all taxes, 

transportation , loading and unloading expenses 
- ദർ ഘാ സു കൾ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറ ത്തിൽ സാമ്പിൾ 

f.o.r. Government Central Press , Thiruvananthapuram 
സഹിതം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ 

695 001 
ൽ 400 + ജി . എ സ് . റ്റി . 12 % നിര ക്കിലും ഡപ്ലി ക്കേറ്റ് 2. Samples should be supplied . 
? 200 + ജി.എസ്. റ്റി. 12 % നിരക്കിലും തിരുവനന്ത പുരം 3. The item should be supplied within 7 days on the 
ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ പ്രസ്സിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്ന 

receipt of confirmation . 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 

4 . The payment will be made only after satisfactory 

receipt and survey reports. 
ഡാഫ് റ്റ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ 

5 . Bank details should be furnished in the Bill. 
സ്വീകരിക്കുകയോ ഫോറം വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുകയോ 

6 . The rates should be valid up to 31 - 3 - 2020 . 
ചെയ്യുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 

7. The Purchaser has the right to cancel the supply 
പാടില്ലാത്ത താ ണ്. X 200 വില യുള്ള കേരള സർക്കാർ 

order at any time without assigning any reason . 
മുദപത്ര ത്തിൽ എ ഗി മെന്റും മൊത്തം തുകയുടെ 1 % 

Office of the Director of Printing , 
നിരതദ്രവ്യവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

Govt. Central Press , 

(Sd.) 
അല്ലാത്തവ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . Thiruvananthapuram . 

| Superintendent . 
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Technical Education Department 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


PAC & 1 ,96,250 . 

The tenders will be opened at 31- 12 -2019, 3 p. m . in 
the presence of such of the tenders or their authorized 
representatives who may be present at that time. 


[ നമ്പർ 23/ 2019 - 20) 


നമ്പർ ഡി2 - 9284 / 2019 / ജി . ഇ . സി .എസ് . കെ . പി. 

2019 ഡിസംബർ 5 . 


- ശ്രീകൃഷ്ണപുരം സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ 
മെയിന്റനൻസ് സെല്ലിലേക്കായി എൽ. ഇ . ഡി. ലൈറ്റുകൾ 
വിതരണം ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
മുദ്രവെച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക ? 1,96,250 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവ റിനു 
മുകളിൽ “ മെയിന്റനൻസ് സെല്ലിലേക്കായി എൽ. ഇ . ഡി . 

ലൈറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യൽ എന്ന് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തി 
പിൻ സി പ്പാൾ, സർക്കാർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, 
മണ്ണമ്പറ്റ പി. ഒ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പാലക്കാട്-678 633 എന്ന 
മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പൂ രി പ്പിച്ച 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30 - 12- 2019, 
2 മണി. അ വ സാന തീയതിയും സമ യ വും കഴിഞ്ഞു 
ലഭിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയം 31 - 12 - 2019 , 3 മണി. 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
ആൾ ക്കോ അ വർ നിയോ ഗിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ 
ഹാജരാകാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 452 
അടച്ച് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടു വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 502 മണിയോർഡറായി 
പിൻ സി പ്പാൾ, സർക്കാർ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോളേജ്, 
മണ്ണമ്പറ്റ പി. ഒ., ശ്രീകൃഷ്ണപുരം, പാലക്കാട്- 678 633 എന്ന 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില യാതൊരു കാ ണ വ ശാലും തിരികെ നൽകു ന്ന തല്ല. 
ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോമിന്റെ വിൽപന 30 - 12 - 2019 , 1 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി - 
ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവയും വി. പി. പി. ആയും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് ആവശ്യമുള്ളവർ 
256 കൂടി ഈ ഓഫീസിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടെൻഡർ 
ഫോറത്തോടൊപ്പം 3 220- ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ തയ്യാറാക്കി 
യിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക സമ്മ ത പ്രതവും ബാങ്ക് ഡാഫ്റ്റായി 
1,963 നിരതദ്രവ്യവും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Intending tenderers may on application to the 
Principal , Government Engineering College , 
Sreekrishnapuram , Mannampatta P. O ., Palakkad , 
Kerala -678 633 ( Ph . 0466 2260 350/565 ) obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted . 
Application for the tender form should be accompanied 
by a cash remittance of * 452 (Postal Charge * 50 ) 
which is price fixed for a form / set of forms and which is 
not refundable under any circumstances. The tender forms 
are not transferable. Sale of tender forms will be closed at 
1 p. m . on 30 - 12 - 2019 . Cheques , postage stamp etc. will 
not be accepted towards the cost of tender forms, nor 
will the forms be sent per V. P. P. Duplicate tender forms, 
if required will be issued at 3 226 per copy. 

EMD for an amount of * 1,963 should be submitted 
along with the tender by way of D . D . drawn from a 
Nationalised Bank in favour of Principal, Govt. Engineering 
College, Sreekrishnapuram . Preliminary Agreement prepared 
in Kerala Stamp Paper 7 220 should also be submitted 
along with the tender form . 


List of Items 


- St. 


Item with Specification 


Quantity 

( No .) 


No. 


1 
2 


LED Tube Light, 50 W , 230 V, 1 Phase 
LED Tube Light, 40 W , 230 V, 1 Phase 


15 
230 


3 


200 W LED Weather proof Flood Light, 
230 V , 1 Phase 


4 100 W LED Weather proof Flood Light, 

230 V , 1 Phase 
- 5 30 W LED Weather proof Flood Light, 

230 V , 1 Phase 


10 


- [ No. 23/2019- 20) 


Note : 


- 1. Delivery Period , Guarantee / Warranty must be 

specified . 


No. D2- 9284/ 2019 / GECSKP. 

5th December 2019 . 
Sealed tenders are invited for the “ Purchase of LED 
Lights for Maintenance Cell” to the Government 
Engineering College , Sreekrishnapuram , The envelopes 
containing the tender should bear the superscription 
“ Tender for the Purchase of LED Lights for Maintenance 
Cell and should be addressed to The Principal, 
Government Engineering College , Sreekrishnapuram , 
Mannampatta P. O ., Palakkad , Kerala -678 633. Last date for 
receipt of tenders will be 30 - 12 - 2019 , 2 p . m . Late tenders 
will not be accepted . 


Price quoted inclusive for Delivery at Government 
Engineering College, Sreekrishnapuram . 


Government Engineering College , 
- Sreekrishnapuram , Mannapatta P . 0 . 

Palakkad . 


(Sd.) 
Principal. 


Gaz . No. 51/2019 /DTP (Stores Purchase ). 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


EMD _ 3 1,231 

Last date and time of sale of tenders — 26 - 12 -2019 , 
11 a. m . 


( 1 ) 


നമ്പർ ഇ / 1054 / 2019 . 


2019 നവംബർ 14. 


മഞ്ചേരി ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ജനറൽ 
വർക്ക് ഷോ പി ലേക്ക് ആ വ ശ്യ മായ കൺ സ മ ബൾ സ് 
വാങ്ങി ക്കു ന്ന തി നായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ നമ്പർ- 01/2019- 20. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 400 + 18 % ജി. എസ് . റ്റി. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 200 + 18 % ജി. എസ്. റ്റി . 
നിരതദ്രവ്യം ? 1,231. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 12 - 2019 , 11 മണി 


Last date and time of receipt of tenders — 26 - 12 - 2019 , 
- 3 a. m . 

Date and time of opening of tenders — 27 - 12- 2018 , 
11 p . m . 

Tender No . and date should be superscribed to each 
envelop and should be addressed to “ The 
Superintendent, Govt . Technical High School , Manjeri, 
Karuvambram West P . 0 ., Manjeri, Malappuram - 676 123 . 
Late tenders will not be accepted . Tender forms in the 
prescribed form can be obtained from the Office of 
The Superintendent, Govt. Technical High School , Manjeri 
either in person or by post through money order , postage 
charges for X 40 need also be furnished in addition to 
the cost of tender form , if the same is to be send by 
post. Tender forms are not transferrable too. Cost of 
tender form should not be returned under any 
circumstances. Tender should be accompanied by EMD in 
the form of Demand Draft drawn in favour of 
The Superintendent, Govt. Technical High School, 
Manjeri. Duplicate tender forms will be issued to those 
who purchased original. The undersigned has the right to 
reject any offer without assigning reason thereof. More 
details can be had from the office on working days. 
Telephone No. 0483 -2766185 . 


- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും 26 - 12 - 2019, 3 മണി 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 -12 - 2019, 11 മണി 


List of Items 


- St. 


Materials Required 


ദർഘാസുകൾ ടെണ്ടർ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്രണ്ട്, 
ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ,മഞ്ചേരി, കരുവബം വെസ്റ്റ് പി. ഒ., 
മലപ്പുറം ജില്ല, കേരളം-676 123 എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത 
തീയതിക്കുമുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അസ്സൽ ദർഘാസുകൾ 
വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പകർപ്പ് നൽകുകയുള്ളൂ. നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ, X 40 അധികമടച്ചാൽ 
തപാൽ മാർഗമോ വാങ്ങാവുന്നാണ്. ഒരു കാരണവശാലും 
ദർഘാസ് വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 
തുകക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സൂപ്രണ്ട്, ഗവ. ടെക്നിക്കൽ 

ഹൈസ്കൂൾ,മഞ്ചേരി എന്ന പേരിൽ നിരതദ്രവ്യമായി അടക്കം 
ചെയ്തി രി ക്ക ണം . നിര ത ദ വ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർ ഘാ സു കൾ അസാ ധു വാ ക്കു ന്ന താ ണ് . തക്ക തായ 
കാര ണ മു ണ്ട ങ്കിൽ ദർഘാ സു കൾ നിര സി ക്കു വാ നുള്ള 
അവകാശം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
പവ്യ ത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. ഫോൺ നമ്പർ 0483 2766185 . 


Now 
Required 


- 


No 


- (1) 


(3) 


1 
| 2 

3 
4 
5 
6 


No. E /1054 2019. 


14th November 2019 . 


(2 ) 
NSQF ELECTRICALS 
Crimping socket -2.5 mm2(Copper) 
Crimping socket- 4 mm2 ( Copper ) 
Crimping socket-6 mm2( Copper) 
6V, 1W bulb with holder 
Steady batten holder 230V , 6A 
Oneway switch 230V , 6A 
Two way switch 230V , 6A 
Push button switch 230V, 6A 
PVC Round block 80 x 25 mm 
3 Pin plug top 230V, 6A 
3 Pin plug top 230V, 1 6A 
2 in 1 plug socket 230V, 6A 
Metal Screw 35 mm 


100 Nos. 
10 Nos. 
10 Nos. 
10 Nos. 
50 Nos. 
20 Nos. 
20 Nos . 

3 Nos. 
50 Nos. 
10 Nos. 

3 Nos . 
20 Nos. 


Sealed tenders are invited for the supply of certain 
consumables for the use of various sections in Workshop 
of Govt. Technical High School, Manjeri 


8 


Tender No . — 01/19 -20 


10 
11 


Cost of tender form : 


Original _ R 400 + GST 18 %. 
Duplicate _ 8 200 + GST 18 %. 


13 


50 Nos. 
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(1 ) 


(2 ) 
Metal Screw 20 mm 


(3 ) 
50 Nos. 


14 


[ നമ്പർ 2 / 2019 - 20) 


15 


Metal Screw 15 mm 


3 pkts . 


16 


PVC Elbow 1/2 inch 


20 Nos. 


17 


3 way junction box 1/2 inch 


20 Nos. 


18 


4 way junction box 1/2 inch 


20 Nos. 


നമ്പർ ഇ / 1054 /2019(i). 

2019 നവംബർ 14. 
-മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ 
ജനറൽ വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങി ക്കു ന്ന തി നായി മുദവെച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

നിരതദ്രവ്യം ? 1,566. 
ദർഘാസുകളുടെ വില : 

ഒറിജിനൽ ? 400 + 18 % ജി .എസ്. ടി. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് * 200 + 18 % ജി.എസ്. ടി. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 12 - 2019, 11 മണി. 


19 


Metal Clamp 1/2 inch 


50 Nos. 


40 /36 


W flourascent Tube 


15 Nos. 


40W chock for flourascent lamp 


| 5 Nos. 


22 


Starter for flourascent Lamp 


20 Nos. 


23 


Insulation tape (Red , Yellow , Blue & Black ) 


40 Nos. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 -12 - 2019 , 3 മണി. 


24 


3 Core flexible wire 1.5 mm2 


20 mtr 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
27 - 12 - 2019 , 1 മണി. 


- 


Wiring Board 1000 x 750 x 30mm size 


10 Nos. 


NSQF TURNING 


26 


Surface Gauge (Lathe ) 


4 Nos. 


27 


Engine Oil SAE 20 /40 


5 litre 


28 


12 x 12 mm MS Square rod 


20 Kg . 


25 mm Ø MS rod 


50 Kg. 


- ദർഘാസുകൾ ടെണ്ടർ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി സൂപ്രണ്ട്, 
ഗവ. ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, മഞ്ചേരി, കരുവബം വെസ്റ്റ് 
പി . ഒ., മലപ്പുറം ജില്ല , കേരളം- 676 123 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അസ്സൽ 
ദർഘാസുകൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പകർപ്പ് നൽകുകയുള്ളൂ. 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ നേരിട്ടോ ? 40 
അധികമടച്ചാൽ തപാൽ മാർഗ്ഗമോ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഒരു 
കാര ണ വ ശാലും ദർഘാസ് വില മടക്കി നൽകു ന്ന ത ല്ല . 
ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തുകയ്ക്കുള്ള ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, മഞ്ചേരി 
എന്ന പേരിൽ നിരതദ്രവ്യമായി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിര 
ത്രദ്രവ്യം അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ അസാധുവാക്കുന്ന 
താ ണ് . തക്ക തായ കാര ണ മു ണ്ട ങ്കിൽ ദർഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുവാനുള്ള അവകാശം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. ഫോൺ :0483 2766185. 


Painting brush 2 inch 


10 Nos. 


31 


50 x 50 Castiron Cube 


30 Nos. 


50 mm Ø Castiron round block 


30 Nos . 


NSQF SOLAR 


33 


Incandescent Lamp 40W-10 - 30 - 300 


10 . 00 / Nos. 


| [No. 2/ 2019 -20 ) 
No. E / 1054 / 2019 (i). - 14th November 2019 . 


34 


Incandescent Lamp 100W-10 - 40 -400 


10.00/ Nos. 


35 


Cable/Wire Green /Red colour 


6 roll 


36 


Tubular Battery (Secondary Cell ) 


2 Nos. 


12V, 100A , 150W 


37 


Photodiode Bp x 61 PIN 


10 Nos . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipment for the use of various sections in Workshop 
of Government Technical High School, Manjeri. 

EMD X 1 ,566 . 
Cost of tender form : 

Original X 400 + GST 18 % 

Duplicate _ X 200 + GST 18 %. 
Last date and time of the sale of tender form 
26-12- 2019 , 11 a. m . 

Last date and time of receipt of tender 
26- 12 - 2019 , 3 p . m . 


38 


Insulation tape 6 .5 m length 


10 Nos. 


39 


Joint Connector 230V, 16A ( Plastic ) 


50 Nos. 


40 


| 10 Nos. 


Fuse Carrier 230V , 16A ( Porcelain ) 

Extention code 5A -4 -500 - 2000 
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Date and time of opening of tender — 27 -12-2019, 1 p . m . 


14 


Box Type 
Solar Cooker 


500 x 500 x 150mm 


1 


2 


15 
16 


Digital Voltmeter 
Heavy Duty 
Cutting plier 


DC 0 - 30V 
8 " combination 
plier with instulated 
handle 


17 


18 


Pipe Wrench 12 " Length 
Adjustable Spanner Max jaw opening 

19 mm 


Tender No. and date should be superscribed to each 
envelop and should be addressed to Superintendent, Govt . 
Technical High School, Manjeri, Karuvambram West P.O ., 
Manjeri, Malappuram -676 123. Late tenders will not be 
accepted . Tender forms in the prescribed form can be 
obtained from the office of The Superintendent, Govt. 
Technical High School, Manjeri, either in person or by 
post through money order Postage Charges for 40 
need also be furnished in addition to the cost of tender 
form . If the ssame is to be send by post. Tender forms 
are not transferrable too . Cost of tender form should not 
be returned under any circumstances. Tender should be 
accompanied by EMD in the form of Demand Draft drawn 
in favour of The Superintendent, Govt. Technical High 
School, Manjeri. Duplicate tender forms will be issued 
those who purchased original. The undersigned has the 
right to reject any offer wihout assigning reason thereof. 
More details can be had from the office on working days. 
Telephone No. 0483 2766185. 


19 


Double End 
Spanner Set 


6 mm -32 mm 
(Spanner metric ) 


20 


Box Spanner Set 


4 mm - 14 mm 


Double End 
Spanner Set 


10BA -O BA 
(Spanner British ) 


4 


13x 10x 3 cm 


Mini Precision 
Screwdriver Kit 


23 


Screwdriver Kit 


LIST OF ITEMS 


Standerd 
Screwdriver 
15 mm length 


4 


Sl. 
No. 


Materials 
Required 


Specification 


Now 
Required 
Req 

Nos. 


24 


Hexagonal Key Set 


1.5 mm - 10 mm 


25 


Allen Key Set 


1.5 mm - 10 mm 


(1) 


(2) 


(3 ) 


NSQF Electronics 


NQF Solar 

AC 0 -300V 


1 


Voltmeter 


26 


20 " Black and 
White TV Kit 


2 


Voltmeter 


DC 0 - 30V 


3 


Voltmeter 


27 


DC 0 - 15V 
AC 0 -5A 


SMPS Board for 
Colour TV 


4 


Ammeter 


5 


Ammeter 


28 


20" Colour Picture tube 


6 


Ammeter 


Function Generator 
3 MHz 


30 


7 
8 
9 
10 


Free DTH HD Set 
Top Box 


1 


DC 0 - 1A 
DC 0 -2A 
DC 0 -3A 
0 -750V Range 
AC /DC 0 -40V /400A 
DC 40V /40A 

0-230V, 10A , 
Power= 2300VA 

0 -30V, 2A 
With 5W CFL / 
LED lamp and 
6V battery 


31 


Ammeter 
Multimeter 
Clip on Meter 
Clamp on Meter 
Single Phase 
3 Autotransformer 
DC Power Supply 
Solar Lantern 


Offline UPS 500 VA 


Audio player 
Mp 3 with USB and 
MMC Card Slot 


12 
13 


Govt. Technical High School, 
Manjeri. 


( Sd .) 
Superintendent. 


1 
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- ലഘു ദർഘാസ് ദീർഘിപ്പിക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി - 655/ 2019 . 


2019 ഡിസംബർ 2. 


No. D - 655/2019 . 

2nd December 2019 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipment required for Fitting Section of Govt. Technical 
High School, Thottada , Kannur. 

Estimated Cost 3 1,33 , 000. 


തോട്ടട ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ഫിറ്റിംഗ് 
സെക്ഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 
വേണ്ടി സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 1,33,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 500 + 12 % ജി.എസ്. ടി. 
പകർപ്പ് ? 250 + 12 % ജി .എസ് . ടി. 


Cost of tender form : 


Original - 7 500 + 12 % + Postal 
Duplicate = 250 + 12 % + Postal 


Last date and time of sale of tender form 
6-1- 2020, 12 Noon . 


ടെണ്ടർ ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 6 -1- 2020 , 12 മണി. 

- ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 6 -1- 2020, 1 മണി. 


Last date and time of receipt of tender — 6 - 1 - 2020 , 
| 1 p . m . 


ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 6 - 1-2020, 
3 മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം നേരിട്ടും തപാൽമാർഗ്ഗവും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയും 
തപാൽ ചാർജ്ജായ 1 35 മണിയോർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. 


Date and time of opening of tender — 6 - 1 - 2020 , 
3 p . m . 

Tender forms can be obtained by direct or by post. 
- Those who obtain tender form by post send 1 35 in 

addition to tender form by money order. 
NB : – E .M . D . — 1 % to be submitted with the tender. 


കുറിപ്പ്: 


| 1. ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ളുടെ വിശ ദ വി വരം ദർഘാസ് 

ഫോറത്തിന്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Agreement to be executed and signed in Kerala 
Stamp Paper worth 200 with the tender. 


2. നിരതദ്രവ്യം 1 %. 
3. ? 200 - ന്റെ മുദ്രപ്രത ത്തിൽ ഉട നടി അടക്കം 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


Requirement of Machine details 


S .. 


Name of items 


No. 


ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ 


1 Universal Drilling Machine (Heavy duty) — 1 No . 


ഇനവിവരം 


കമ 
നമ്പർ 


Specification 


1 യൂണിവേർസൽ ഡില്ലിംഗ് മെഷീൻ - 1 എണ്ണം 
( ഹെവി ഡ്യൂട്ടി) 
പെസിഫിക്കേഷൻ 


(a) Max Drilling capacity — 36 mm 
(b ) Main motor power — 3.6 hw 
(c ) Arm motor power — 1.5 kw 
( d) Types of coding - Fluide 
(e) No . of feed - 6 
(f) Power supply — Three Phase (415V -50Hz) 
(g ) Maximum length of bed — 650 mm 
Hand Drilling Machine ( Heavy duty) — 1 No. 
Specification 

(a) Max capacity of drill — 12 mm 
(b) Power supply - 230V-50Hz ( single phase ) 
(c ) Rotating speed in hammer — 1200 rpm . 


( എ ) ഉയർന്ന ഡ്രില്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി - 36 എം . എം 
( ബി ) പ്രധാന മോട്ടോറിന്റെ പവർ 3.6 കെ . ഡബ്ല 
( സി ) മോട്ടോർ ആമിന്റെ പവർ - 1.5 കെ . ഡബ്ല 
( ഡി) കോഡിംഗ് ഇനം - ഫ്ളൂയിഡ് 
( ഇ ) ഫീഡിന്റെ എണ്ണം -6 എണ്ണം 
(എഫ്) പവർ സപ്ലെ ത്രീ ഫേസ്( 415V - 50Hz) 

( ജി ) ബെഡിന്റെ കൂടിയ നീളം - 650 എം . എം 
2 ഹാൻഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ - 1 എണ്ണം 
( ഹെവിഡ്യൂട്ടി) 

പെസിഫിക്കേഷൻ 
( എ ) ഡില്ലിന്റെ കൂടിയ കപ്പാസിറ്റി 12 എം . എം 
( ബി ) പവർ സപ്ലെ 230V -50Hz ( സിംഗിൾ ഫേസ്) 
( സി) ഹാമറിന്റെ ഭ്രമണ വേഗത 1200 ആർ. പി. എം . 


2 


Government Technical High School, 
Kannur. 


(Sd.) 
Superintendent. 


Gaz . No. 51 /2019 /DTP ( Stores Purchase ). 
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Water Transport Department 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 448. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പനയുടെ അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 12 - 2019, 1 മണി വരെ. 


നമ്പർ സി1- 6113 / 2019. 


2019 നവംബർ 25. 


- ദർഘാസ് ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
27 -12 - 2019 , 3 മണി വരെ. 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
പവ്യത്തി ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവെച്ച ദർഘാസു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 27- 12 -2019 , 
3 . 15 മണി. 


ദർഘാസ് നമ്പർ 53/ C / 2019 - 20. 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ ഈ ഓഫീസിൽ 
ലഭ്യമാണ്. ഫോൺ നമ്പർ 0477 - 2252015 . 


ചെയ്യേണ്ട ജോലി Transportation of Timber. 


അടങ്കൽ തുക ? 1,03,870. 
നിരതദ്രവ്യം ? 1,500. 


സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
ഡയറക്ടർ. 
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